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W 

** • • • • • 

* 

40,5 

42,5 54,5 

| 

21/) 

6,0 




12 59 20,88 

-4-22,4 

% 




SoffJix I. ft. ... 

18,8 

40,9 

2,7 1 






16 17 23,87 

-4- 0/37 





« II. ft. s.iill. . 


1,1 

22,4 37,0 






16 19 43 83 

-4- 0,37 



_____ 



Urs.rnaj.— . . . 

~ 1 

‘ 



23,5 

54,3 

24,0 

11 36 54,00 

'— 0,70 


—0,53 

—0,12 —0^0 
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Bemerkungen. 

J 

II 

11 

l\ 



-+- 


INNEN 

k t SSO 


OES Kxtisis 


0. Auji'ii. 


/ * 

* 

« 




Z. L. 



M 

| 0 ' * 

ff 

0 

H 

(c = 4-o"05 Ocl. 16 — Der. 31) 

55 2 

4 

4 

2 

19.1 

11,9 




— 0,3 230 55 56,0 

— 48,4 

220 41 

52,0 

1* u. 7* F. 1 13'' 40* 4- 48**23 (6) — 0"004J 

8 17 

18 

17 

ls 

18,4 

12,6 




— 0,7 

1 229 8 11,3 

— 51,6 


52/2 

Am 1" u. 7 " 1 . 0 5 oben. 

42 8 

9 

9 

9 

19 7 

11,4 

28 0,7 -4- 3/5 

-4- 2,2 

— 0,2 

, 226 42 0,7 

— 56,2 


51,6 

7* F. 

51 22 

27 

22 

28 

16,8 

155 

28 0,7 

+ 2,5 

-4- 0,4 

-4- 0/5 

j 351 51 23/4 

-+-399,7 

• 

• 

.V F. 

59 0 

2 

5» 

3 

16,4 

15,9 




-4- 2/4 

345 59 3,0 

-+-236,5 


50,7 

7' F. Circumpolarslernc beob. 

:vj 2s 

30 

26 

32 

15,8 

16,7 

23 0,7,-+- 2,2 

-4- 0,3 


342 39 29,9 

-4-190,5 



1 ! 

4 52 

54 

•>2 

52 

17,2 

15,2 

• 

| 

• 

- 7,1 

309 4 4:5,5 

4- 48,9 

• 

52,0 

3 F. Al. 0 d.Acq. Oel. 29 — Nov. l".f 

4 48 

50 

50 

•X) 

17,2 

15,2 




— 4,1 

43,5 




50’ 36’’ West 220° 41 00 .3 (46) I 

48 

50 

48 

49 

17,5 

15,0 

28 0,7 

-4- 00 

-4- Ofi 

— 2,2 

44,1 




52 45" — ' 

48 40 

44 

40 

43 

15,7 

16,9 

• 


• 

-4- 0,3 

344 43 43,1 

-4-2 1 8,8 

• 

• 

5' F. 

25 37 

41 

34 

41 

16 4 

16,1 





305 25 37,9 

-4-34j>0 


49,9 


21 10 

12 

12 

13 

19,7 

13,0 

28 0,6 4- 2,0 

— 0,6, 


243 21 4,9 

— 30,3 


49,0 


• 42 

42 

40 

42 

19,0 

14,4 


• 

• 

— 1,4 

288 59 35,7 

-4- 8,5 

• 

• 

2’ F. 

22 2 

J 

3 

3 

18,8 

14,7 

27 11,8 

-4- 0,8 

— 1,8 

— 0,5 

283 21 58,6 

4- 14,4 


51,3 

5' F. 

2 24 

29 

24 

28 

18,6 

14,5 




-4- 0,3 

345 2 22,6 

4-219,6. 


49,7 

5'F. 

35 2.1 

24 

22 

2:. 

19,9 

13,5 




— 1-3 

277 .15 16,2 

■+■ 7,9 



6' F. 

16 41 

44 

42 

45 

18 5 

14,7 

27 Sß 

-+- 1,0 

— 0,4 

-4-32,2 

312 16 71,6, 

4- 54,2 

• 

49,2 

2’ F. 

50 

54 

52 

54 

18,6 

IV 




-4-26,3 

75,1 




39 36)" oben. 

17 4 

8 

8 

9 

19,5 

13,3 




-4-11.4 

73,2 




41.54" unten. 

17 14 

18 

16 

18 

18,6 

14,8 




-4- 0,7 

73,6 




8' F. 

10 

13 

11 

12 

19,8 

13,9 




-+-7 5 

73,4 




5' F. 

48 

50 

49 

50 

19,2 

14,3 

27 8,5 

-4- 0/} 

— 0,1 

-4-30,2 

74,8 




6' F. 

18 29 

32 

27 

33 

18,1 

15,4 

• 



-4- 0,4 

341 18 28,0 

-4-174,:! 

• 

• 

5' F- 

31 17 

19 

18 

19 

19,8 

13,9 




— 1,3 

276 31 11,3 




6' F. 

'22 33 

3b 

38 

38 

19,0 

13,9 




-4- 0 r 3 

202 22 :54,0 

— 142,2 



2155" VK. 

50 12 

14 

13 

15 

19,0 

13.9 

27 8 7 

-f- 1,8 

-4- 2,5 

-4- 1,2 

201 50 9,9 

— 146,0 



24*30*' S.B. 

48 20 

20 

19 

20 

18 2 

14,0 

27 8 7 

4- 2,1 

-4- 2,3 

-4- 0/5 

199 48 16,0 

— 16,2,5 

• 

a 

6’ F. C. 

39 32 

36 

31 

,17 

18 0 

15,0 

27 9,8 

-+- 1,4 

-4- 0,0 

-4- 1,4 

342 39 32,6 

-4-139,2 



6’ F. Circumpolarslernc bcob. 7 

17 36 

37 

37 

36 

18,4 

14,5 





276 17 32/} 

-4- 6,6 


51,8 

[Ol» 30* 4-47 *88 (l) — 0**04fjli 

5 14 

17 

17 

17 

18,6 

14 4 

• 

• 

• 

-4-30,1 

309 4 42,1 

4- 48,6 

• 

50,2 

2’ F. 

4 47 

47 

48 

47 

18,2 

14,8 




— 0,7 

43/) 




8'F. 

4 46 

48 

47 

47 

18/) 

15,1 

27 10,0 

-4- 1,4 

— 0,2 

— 0,0 

44,2 




4' F. 

59 41 

41 

41 

41 

19,4 

14,1 

2; 10,9 

-4-05 

— 1,0» 

— 1 ; 4 

228 59 34,6 

-4- 8,4 

. 

• 

2* F. *ISar. u.Tb. um lob 36' bcob. 

22 0 

3 

1 

2 

18,6 

15,1 

27 10,9 

-+- 0,5 

— 1,1 


283 21 58,2 

-4- 14,3 


51,5 

Circumpolarslernc bcob. 

16 44 

46 

45 

46 

19,1 

14,5 

• 

• 


-4-32,6 

312 17 13,5 

-4- 54,6 

• 

50*1 

2' F. 

52 

55 

54 

55 

18,6 

15,0 




-4-23,3 

14,4 




38*23 * 

57 

59 

GO 

59 

18,9 

14,9 




-4-19,3 

14,2 




4023" 

6 

8 

8 

10 

18,1 

1.5,5 

27 11,0 

-4- 0,5 

— 0,5 

-4- 8,2 

13,7 




46/57" 

33 25 

25 

24 

25 

20,0 

13.7 




— 1,3 

277 35 17,5 

-4- 8,0 



2'F. ! 

& 23 

22 

21 

25 

20,4 

12,8 




-4- 0,6 

201 35 16,1 

—150,6 



26*15" S. R. : 

' 40 

41 

40 

41 

20,5 

12,8 

27 115 

-4- 1,1 

-+* M 

-4- 1,4 

202 7 34,6 

—146,5 



2.9*45" N. R. 

31 58 

60 

59 

X) 

20,0 

12 9 

27 11,5 

4- 1,3-4- 1,3 

-4- 0,7 

199 31 53,2 

—167,2 

• 

• 

7* F. C. 

13 j 

59 

0 

0 

19,0 

13,4 

27 11,5 

-4- 1.5 

-4- 2,0 

— 1,1 

272 12 53,6 

-4- 2,3 


53,4 

2'u. G'F. [ 17h 52*4-47**17 (l) —0**067] 

52so 

52 

49 

53 

17,2 

15,1 

27 11,6 

+ 1,4 

-4- 0,4 

-4- 0,6 

351 52 49,6 

-4-399,5 



5. 6'F. Ci 1* cum polarst, bcob. 

20 36 

41 37 

42 

17,2 

15,3 

28 0,0 

-4- 1,6 

-4- 0,1* 

-4- 1 4 

343 20 33,6 

-4-193.4 

• 

• 

2* F. *Bar. u. Th. um 22b 36* bcol>. : 

•>8 58 

62 

60 

63 

16,6 

16,1 

28 0/) 

-1- M 

-4- 0,2 

-4- 0,5 

337 58 60,7 

4-147,5 


49,1 

3'F. 

1/ 14 

15 

14 

17 

18,0 

15,2 

• 

. 

• 

-4- 2.6 

312 17 14/) 

4- 54,7 

• 

51/2 

47'27'*u. W.SS— 28,64-29,9 SN* — 34,64-23,7» 

7 

9 

9 

10 

18,0 

15,3 




-4- 8,7 

14,9 




51' 0" oben. 

14 

15 15 

17 

18,7 

14.8 

28 0,8 

-4- 1,3 

-4- 0,4 

-4- 2,1 

13,6 




52*57" 

44 32 

31 31 

32 

16,7 

16,4 

• 


• 

—13,4 

227 44 17,8 

— 54,7 

319 19 41,4 

14*44" Milli. Orl d.Acq. Nov. 17— 3o 1 

33 31 34 

33 

16,8 

16,2 




— 14,3 

17/3 




17*50*' unten. Ost 319° 19* 41**0 (17) jj 

44 58 58 59 

58 

16/} 16/2 23 0,9 

-+- 1,3 

-4- 0,6 

—38,5 

18/} 




23*52" oben. ' ^ " 1 

9 15 15 17 

16 

15,0 18,01 

• 


• 

• 

269 9 18,5 

- 0,9 

• 

43,0 

W.SS— 32,64-25,2 SN— 33^4-18,91 
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Tag 

Namen bei» Sterne. 













1) 

m 

n 



1 

2 

3 

8 

4 

9 

5 

6 

7 

jm Mittel 

i). l*sr. 

D. U UH 






St 

SS 


SS 

SS 

SS 

“ 

" 

SS 

h • “ 

SS 

SS 

SS 

- 

SS 

Vor. 13. 

y Aquilac .... 

15,9 

35.8 

50,4 


10 2 


30,2 

50,3 

17,5 

19 37 16,23 

•+• 0,01 

-4-48,19 

—0,20 

-4-0,13 

—0,38 

w. 

« Aquilae .... 

34,3 

54,5 

15,0 


34,0 


54.4 

15,1 

35,7 

19 41 34,03 

-4- 0,03 

-4-48,27 





fl Aquilac .... 

3>3 

23,3 

43,4 


3,3 


23,0 

43,2 

3 £ 

19 40 3,16 

-+- 0,04 

-4-48,21 





■/ Urs. maj . — . . . 

. 

• 

• 

. 

• 

• 

45,0 

5,5 

35,6 

03 30 5,40 

-4- 0,62 

• 

• 

• 

• 


y Urs. maj.— . . . 


44,4 

19,4 


53,3 


27.2 

2,2 

36.5 

23 43 53,48 

-+- 0,75 






,) Urs. maj . — . . . 

7,2 

45,5 

23,5 


0,5 


37,4 

15,5 

53^ 

0 6 0,76 

-+- 0,83 






Polaris 

" •••••• 

• 

• 

43 

50 

20 

8,5 

* 

* 

* 

0 59 21,50 

—15,1 

* 

* 

• 

• 


£ Urs. maj . — . . . 


. 


. 

. 

» 

42,0 

17,9 

52 8 

1 10 7,13 

-4-0 79 


. ' 




1 } Urs. maj. — . . . 







24.0 

50,3 

26,2 

1 39 53,40 

-4- 0,60 






u Ariel is 

A3, 4 

59,9 

21,7 


43,0 


4,2 

20,1 

48^ 

1 56 42,90 

— 0,09 

-4-48,47 




* 

fl Urs. maj 

. 

21,3 

53,5 

• 

34,9 

• 

• 


• 

10 50 34,80 

— 0,54 

• 

• 

• 

• 


« Urs. maj 







55,3 

40,0 

24,5 

10 52 13.07 

— 0,72 





So\. 13. 

Um 10l> 43' Th. -4- 1,34-2,1 W.SS 

— 27,0 -4- 30,2 SN 

— 32 

.9 -+- 23,9 







♦ 

« Cassiopeac — . . 






11,4 

36 2 

11,7 


12 30 1,43 

-4- 0,77 

| . 

— 0,35 

-4-0,08 

— 0,53 


£ Urs. maj 





30,3 

48.1 

12,0 

50,0 

27,2 

12 45 36,62 

— 0,81 






Polaris — springend . 

SS • • • • • 

W • • • • • 


0,0 


58,0 


8,5 

26,0 

27 


12 58 45,64 

-+-20,6 






* • f • • • 

w • • • • • 

d Cassiopeac — . . 










13 14 . 







£ Urs. maj 








20,3 

50,9 

13 10 9,40 

— 0,80 





iS'ov. ic. 

Sonne l. Ji. ... 

53,2 

14,o 

35,4 







15 21 56,07 

•+• 0,21 






„ 11. R. . . . 


31,1 

52,4 


13,1 





15 24 13,10 

-+- 0,21 






Venus 1. 11. .. . 


• 

. 

• 

13,9 

• 

35,4 

57,1 

19,1 

16 5 14,17 

-4- 0,23 

• 

• 

• 

• 


Ö Urs. maj . — . . . 








16,0 

54,2 

0 6 1,10 

-+- 1 r32 



-4-0,21 

— 0 04 


« Cassiopeac /.ilt. 




53,0 

3,1 


38,2 

14,1 

40,4 

0 30 3,32 

— 0,81 

-4-47, SS 





Polaris springond • 

SS •••••• 

0,0 

49 

• 

7 

32 

15 

• 

• 

• 

0 59 30^2 

—24,2 

• ' 

* 

* 

* 

* 

tl Urs. maj. .... 

40,2 

22,9 

59,3 



# 

# 

# 

. 

10 50 30.20 

— 0,95 


—0,41 

—1—0, 1 7 

—0,09 


« Urs. maj 





14,2 


57,1 

41,1 


10 52 14,25 

— 1,30 






Polaris — 

it • • • • • 

• 

53 

57 

50 

' 

* 

* 


* 

12 58 40,07 

-4-26,4 


* 

* 

• 


ff • • • • • 

£ Urs. maj. .... 


24.5 








12 45 37,2 

— 0,95 





1 Nov. 17 

Sonne I. R. ... 


22,2 

437 

53,2 






15 20 4,33 

-+- 0,30 





ij 

II. li. s. »in. 


39,8 

1,0 

15,4 


23,3 




15 28 21,07 

•4- 0,36 






Venus I. R. ... 

20,0 

47,3 

8,9 

• 

30,1 

• 

51,2 

(2,8 


16 10 29,96 

•+■ 0^8 

• 

• 

• 

. 


y Draconis .... 

13,2 40,1 

17,4 


48,7 


20,4 

53,1 

24.0 

17 51 48,83 

— 0,77 

-4-47,17 





I Urs. maj . — s. v.ill. 



5,8 


30,5 


5,0 

35,9, 

5,9 

20 40 35, GO -4- 1,01 






d Urs. maj . — . . . 

42,0 

20,9 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

22 50 34,50 -4- 1,33 

• 

• 

• 

• 


« Urs. maj. — Wolken 



29,0 


11,9 


554i 

38,3 


22 52 11 97 

-+- 1,04 





♦ 

Polaris — s. ruhig . 

* 

52,5 

58,0 

55 

• 

* 

• ' 

• 

* 

12 58 39,90 

-4-28,2 

• 

• 

-4-0,24 

— 0,74 

8 ° • 

* 

Polaris — 

« • • • • • 








27 

43, n 

12 58 39,60 

—45,9 

• 

—0,01 

-4-0,04 

—0,84 


•» • • • • • 
// Urs. maj 

• 

• 

27,3 

. 

58,1 

• 

28,5 

0,2 

31,0 

13 39 53,10 

— 0,90 

• 

• 

• 
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1 

III 

ii 


— 

-4- 


IXUS* 

AUSSEN 


des Kncists 


o. Ar-vi * i. 


I M 

« 

* 

*• 



Z. L. 



4t 

o * * 

4t 

0 4 *4 

(c = ±o"05 Ocl. 16 — Dec. 31.) 

1 M 

26 

26 

2 

17,1 

14,i 1 





190 15 22/4 

—322,3 

220 41 58,8 

M. O. ii. Aeq. Oe». 29 — Nov. 17. 

2U 32 

38:34 

■0' 

15,0 15,8 




-4- 0,4 

343 20 37,2 

-M9-S4 


3’ F. Wes» 220° 41* 50 '3 (46) 

6« 05 

59 56 


14,8 16,2 

28 1,7 

-+- 3,4 

-4- 1+2 

• 

337 58 58 3 

-4-147.0 

• 50,2 

V — ' ■ ' 

51 12 

19 

13 

19 

15,2 16,1 




-4- 0,3 

351 51 16,7 

KW.7 


3 11.5'F. Bei der Hcobachlunq von y Urs.lt 

54 56. 

58 

54 

58 

14,0 17,5 

28 1,7 

•+* 3,1 

-+■ 0,9 


345 58 59,8 

-4-2:46,7 

50,6 

»naj. war das Objecliv zufällig! 

4 48 

50 

49 

48 

17,0 15,1 

• 

• 

• 

— 6,9 

309 4 40,0 

-4- 48,9 

• 51,8 

4815 durch den einen Fcnstci fliiircl! 

44 

44 

46 

(■' 

17,0 15,1 




— 3,5 

39.7 



5128’ Jialb hedcckl. 

41 

43 

42 

41 

15,7 16.4 




- 1,6 

40,8 



54' 5" 

40 

43 

42 

81, 

16,8 15,4 

23 1,7 

■+■ 2,9 

-4- 0,5 

— 0,0 

39,9 



4’ F. 

30 22 

26 

•r> 

2 

17,1 11,7 

28 2,0 

•+■ 5,7 

-4- 4,1 


290 30 IS, 6 

22 2 

52,1 


10 55 

61 

55 

62 

17,3,12,9 

27 11,7 

*+• 4,4 

-4- 2,1* 

-4- 2,5 

348 10 56,5 

-4-271 .> 


7' F. *Bar. u. ’Hi. um oh ic' bcob.i 

4 50 

49 

50 

5. 

19.9 10,7 





228 4 41/) 

— 53,4 

50,2 

Circu 111 polarsternc bcob. 

5 42 47 

42 

49 

15,8 14.7 

27 11,6 

-+- 4,2 

-4- 2,0 


349 5 44,0 

-r-2Vi,7 

48,6 

ß 

5 12 IG 

IC 

17 

16,8 14.1 

• 

• 

• 

-4-12/4 

314 5 25,4 

-4- 57,6 

. 48,2 

1625" 

24 28 

26 

30 

17,6 13,3 




4- 3/i 

26,1 



3’ F. 

2G 30 28 

33 

17.1 13,9 




-4- 0,7 

26 9 



29 25 [6h 52' -4- 38"95 (4) -4- 0"075 13 

14 5858 

58 

58 

18 9 12,2 

27 11,6 

+ 3,9 

-4- 1/} 

-4- 0,2 

204 14 51,9 

— 101.6 

. 50,8 

6’ F. 

8 11 

9 

9 

10 

19,0 

12,2 

27 11,6 

-+- 3,9 

-4- 1,G 

# 

249 8 3/4 

— 22,7 

. 50,3 

|j 

20 42 47 

42 

49 

16,1 

14,4 




-4- 0,4 

343 20 43/4 

—4— 1 ' *4.-1 


3 F. Ci rcnmpolarslern beob.K 

59 2 

6 

3 

6 

16,1 

14,3 

27 10,6 

-+- 4,1 

-4-3 4 

-4- 0,5 

337 59 3/) 

-4-144,7 

50/4 

3 F. 1 ni 23h 20 Bar. 27 10,6 Tb .-M,2-K3,2il 

26 55 56 

55 

56 

19,1 

9,5 

27 8,4 

■+■ 6,3 

-4- 7,3 

-4- 0,5 

203 26 46/i 

—131,9 


57 50" S. R. 

Sein' 

6' 

OS 

scr 

l'lc 

eklM 

i in di 

?r Soi 

ne. 






+8 50 

55 

50 

53 

16,6 

13,1 

27 10,2 

-4- 5,4 

-4- 4,8 


344 48 43,7 

-KM 2 0 



. 45 

46 

43 

45 

20,1 

10,'. 

• 

• 

• 

• 

288 59 35,6 

-4- 8,3 
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7 29 51,15 

— 0,12 

-1-26,99 





ß Geminoruiu . 


• 

35/) 

58,0 

• 

20,1 

• 

42,4 

5,5 

28,8 

7 34 20,15 

— 0/)7 

-4-26,94 

• 

• 

• 


1 Urs. maj. . . 



55,4 

20,2 


55,8 


25,6 

56,3 

27,2 

8 46 55,77 

*+■ 0,05 






a Hydrae . . . 


40,8 


21,2 


41,0 


0,8 

21,2 


9 18 40,90 

— 0,24 

-4-27,18 





a Leonis . . . 


43,5 

3,9 

24,5 

• 

44,4 

• 

4,9 25,5 

46,5 

9 58 44,56 

— 0,14 

-4-27,22 

• 

• 

• 


ß Urs. maj. . . 


4,9 

41/$ 

13,7 





1 


10 50 54,87 

-4- 0,13 



—0,10 

-4-0,21 


a Urs. maj. . . 



5/) 

49/J 

20,0 

32 3 

46,1 

15,1 

59,4 

43,9 

10 52 32,40 

•+- 0,19 




y Urs. maj. . . 



6,2 

41,1 


15,0 


49,0 


59,2 

11 44 14,92 

-+- 0,11 

-4-27,20 





Polaris — . . . 

W • • • 

*' • • • 





51,5 

37,0 

2,0 

15 

' 


12 59 36,92 

— 5,8 

' 


• 


Nov. 1. 

Sonne I.Ii. 


1,9 

22,1 

43,1 







14 22 3/30 

— 0,20 






» ii. n . . . 



35,8 

66,8 



23,4 




14 24 16,93 

— 0,20 






« Lyrae . . . 










55 5 

18 30 38,3 

-t- 0,01 

-4-27,77 





y Aquilae . . 


3C,C 

56,7 

17,1 


37,1 


57,1 17,5 

38/3 

19 37 37,03 

— 0,11 

-4-27,69 





a Aquilae . . 


• 

• 

|35,8 


55,6 

• 

15 5 36,0 

56,5 

19 41 55,60 

— 0,12 

-4-27,63 


• 

• 

* 

Um 1311 fü rednerisch und stürmisch. 

w.ss— 

■ 23, 1 -4- 29,2 S V -27,2-1- 

25,2 inn. Th. -H4/i äuss. Th 

-4- 3,4 

j Nov. 2. 

Um 22*' io’ 13ar. 

27. 7,5 

Th. 

-4- 4,4 -4- 3,1 

C i r c 11 

mpolarsterne beob 






♦ 

ß Draeonis — . 







33,1 

6,4 

39/) 

5 26 0,63 

— 0,58 


—0,10 

—0^9 

-4-0,21 


a Orion is . . 



42,5 

3,1 


22,5 


42,7 

3.1 

23,7 

5 45 22,73 

— 0,41 

-4-30,33 





d Urs. min. — . 


• 

* 

35,0 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

6 27 5,7 

— 3,07 

• 

• 

• 

• 

1 










46,3 

7,9 

6 37 4,85 

— 0,50 

-4-30,41 

0 

• 

• 


13k 1 Can. maj. . 


45,.) 

9.0 

32,7 


56,3 


19,2 

43,2 

7,4 

6 42 55,97 

— 0,59 





e Can.maj. . . 


13,0 

37,4 

0,5 


23,0 


45,o 

8,2 


6 51 22,72 

— 0,58 






n 0 0 % 








11,0 

13,0 

1/) 

12 59 33,27 

— 6,1 

• 

• 

• 

• 


rj Urs. maj. . . 



# 

41,5 


12,3 

• 

43,0 

14,5 

46,5 

13 40 12,22 

— 0.21 

-4-30,84 

• 

• 

• 


a boolis . . . 



34,9 

56,2 


17*2 


38,1 59,6 

21,4 

14 7 17,15 

— 0,37 

-4-30/47 




Nov. 3 . 

Sonne 1. 11. . 


49.1 

9,9 

30,9 







14 29 51,03 

— 0.49 






» 11. Ii. . 



23,6 

44,7 


5,0 





14 32 4,93 

— 0,49 






y Draeonis . . 


2o, 1 

0,5 

33,0 


4,4 


36,2 

8/i 

41,5 

17 52 4,47 

— 0,21 

-4-31,23 

• 




a"Capricorni . 


58 2 

18,4 

39,1 

• 

59.3 

• 

19,4 

40/3 1,3 

20 7 59,26 

— 0,22 

-4-31,01 

— 0,10 

—0,17 

-4-0,02 


I Urs. maj.— -s.unrulug 


51/} 

22,3 


52,0 


21,6 

52,3,22,0 

20 46 52,07 

— 0,12 






,•> Urs. maj. — . 



40,8 

14,2 


46,5 


18,3 

51, 5 224,0 

•21 20 46,38 

— °> 12 






ß Ccphei . . . 


• 

• 

• 

38 fl 

54,7 

13,0 

52,0 

60^j 49,8 

21 25 54,83 

— 0,26 


* 



u 

a Aquarii . . . 


• 

46,4 

6,5 


26,1 

• 

46,0 

6,2 26,5 

21 56 26,15 

1— 0,22 

-4-31,27 


• *■ 

• 
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1 
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IV 
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EA il 
-H 

Bar. 

Fhermomet. 

1XKEK | AU SStX 

Red. 

Angabe 

DIS kr.LIMS 

11 KFR. 

O.'.T 

i). Aequat. 

Bemerkungen. 

22 11 
vcrgi 

*A H 

13} 12 

*össer 

l& 

16,1 

nid 

9,1 

die 

Z. t. 

?8 1,4 

A »gen 

4- 9,8'-4- 74» - 
nicht so sei 

-0,7 
r ang 

0 » « 

197 22 3,8 
reifen. 

*r 

—18-1,5 

0 


(c = 4- o* o5 Ocl. 16 — Doc. 31 ) 
3' u. 5. 6' r. 

18 2 f» 

28 

26' 28 

11,9 

14,1 


I 


— 0,3 

331 18 28/5 

-4-105,3 



58 14’* N . 

11. Milli. Orld.Aeq. Ocl. 16— 29 ! 

50 -1 1 

44 

40 43 

12,0 

14,0 

28 1,5 

4- 8,8 

4- 942 

- 0,9 

331 50 43/) 

-4-107,7 



135' S.lt. Osiai9°19'4l '5 (24) i 

14 1 

4 

3 

G 

13,1 

12,8 





299 14 3,2 

-4- 32,4 

319 19 39,4 


V— ^ 

3120 

33 

80 

35 

12,3 

13,2 

28 1,5 

4- 9,1 

-4- 9,8 


332 31 32,6 

-4-110/. 

• 


4'F. C. 

















fiel' 51* 4- 20**16 (3) 4-0’il2j • 

48 40 

36 

37 

39 

13,2 

10,9 

28 1,1 

-4- 94* 

-4-104J 


267 4S33/, 

— 2,2 


40.6 



44 40 

48 

49 

48 

14 2 

10,1 

• 


• 

-4-14.1 

332 44 58,7 

— 43 9 

• 

41,0 

16 18" 


58 

58 

60 

>9 

138* 

10,9 




-4- 3,3 

59,5 




21' 55" 


48 

47 

48 

49 

14,9 

9,5 




-4-15,1 

57,7 




38'40" 


41 27 

20 

25 

10 

13,3 

10,0 

28 1,° 

■+* 9,9 

4- 9,6 


280 41 25,4 

4- 10,9 


40,7 

C i 1 - c 11 

m p 0 1 a r s 1 c r n c licoh. 

48 24 

24 

•r> 

25 

12^3 

1241 


• 

• 

? 

336 48 22,9 

4-154.- 

• 

• 

37' 0" S 

.11. 

03 l>j 

20 

20 

21 

11,9 

12,9 





313 53 21/) 

-4- 50,1 


39,7 



3 2 

4 

o 

6 

12,5 

12,1 

28 1,0 

4- 9,7 

-4-86 

• 

341 3 3,1 

4-166,9 

• 

• 

4 - F. C. 


21 54 

58 

56 


12,2 

12,9 

28 10 

9,5 

-4- 8,3 


332 21 57,2 

4-110,3 


37,3 



39 7 

5 

4 

C 

14,1 

114) 





274 39 2,6 

4- 4.7 


40,0 



884 

35 

35 

■ 

14,9 

10,5 

28 0,8 

4- 9,5 

-4- 84) 

— 0,1 

188 8 30,2 

—386,1 

* 

• 

4. 5' F. 


51 24 

24 

26 

26 

15,4 

10,1 




— 1,8 

191 51 18,2 

— ,J7( 



6. 7' F. 


81 16 

18 

18 

:<• 

15,1 

|o,3 





249 31 13 5 

— 21 7 


39.2 


[21»' 33' 4- 20**69 (5) 4-0"062l 

48 20 

24 

19 

- . 

13.0 

12,8 

23 0,8 

4- 94* 

-4- 7,3* 

• 

349 46 21,3 

4-312,2 

• 

35,7 


♦Bar. u. Th. um 22l> 0' beoh. 

54 

54 

55 

>6 

15,1 

10,6 





196 40 50,4 

—192,2 





. 37 

37 

34 

36 

15,1 

10, S 


• 

• 

— 1,0 

202 2 30,9 

— 143.1 

• 

41,2 

5.6'F. 


10 4 

8 

9 

4 

16,1 

9,9 




— 0,3 

188 10 0,1 

— 



y i-. 


2 37 

36 

37 

36 

16,2 

9,8 




— 1,2 

194 2 29,3 

— 2 JO..'. 


43,4 

2'11.6'F 


22 8 

8 

« 

9 

16,8 

9,9 

23 0,5 

4- 8,4 

-4- 6,7 


197 22 1,7 

— IM." 

• 

• 



44 10 

7 

9 

12 

15-8 

11,0 




-4- 0,3 

263 44 5/i 

- 6,4 


41,8 

5' F. 


58 20 

30 

28 

30 

15,7 

11 1 

# 

• 


- 4 - 311,9 

230 56 55/4 

— 47,4 

• 

41,3 

36 2" 


37 

37 

34 

1 

17,0 

9,8 




-4-24 1 

53 3 




38 43 ' 


' 38 

40 

37 

4o 

16,0 

10 S 

28 04i 

-4- 8,5 

-4- 6,4 

-4-19,8 

53,6 




4044’' 


6 

14 

7 

13 

13,5 

14,4 




— 0,5 

332 11 10,4 

4-104.' 



1 F. S. 

1. 

30 0 

4 

1 

5 

13,0 

14.'. 

27 10,2 

4- 7,2 

-4- 7,9 

— 1,0 

331 39 3/i 

-4-109.4 



5’25" IV 

.11. 

21 56 

60 

j(» 

60 

12,8 

13,9 

•27 8,4 

-4- 8,1 

-+* 7,4 


332 21 59,0 

4-100,3 


3%0 


r 20 l. B' 4 - 22 ’ 10 Cl) 4-0 0431 

30 6 

3 

2 

6 

12,2 

11,8 

27 4 r 8 

-4-11,1 

-4-10,9 

•4- 0,2 

274 39 4,0 

4- 4,5 

41/2 

3. 5' F. 

[ 20 I 1 7'4-23"25 ( 2 ) 4-0"035]' 

48 36 

:i5 

34 

35 

13,9 

13,9 

27 9,0 

-4- 6,7 

-4- 5,0 


267 48 35/) 

— 2,2 


402 



6 29 

.33 

31 

33 

12,2 

15,9 





309 6 35,0 

4- 47,7 


39,3 



5.1 16 

19 

17 

18 

12,. 

16,0 





310 53 21,0 

-4- 50/5 


40,2 


('20li 26’ 4- 24" 59 (fi) 4-0 0491 

2 13 

17 

13 

19 

12.1 

16.0 

27 9,6 

-4- 6,3 

-4- 3,7 


341 2 19,3 

4-169/ 

• 

• 

4'F. C. 

H 

38 58 

59 

50 

>9 


16,7 

27 9,6 

-4- 5,7 

-4- 3,4 


274 38 62,5 

4- 4,8 


39/5 


. . 1 

8 38 

37 

3t. 

•17 

14.7 

14,8 

27 9,6 

-4- 5,6 

-4- 3,3 


188 8 37,1 

— 301,3 



Circumpolarsterne neon.i 

27 20 

24 

20 

_>■_> 

12, f 

17,2 

27 9.6 

-4- 5,4 

-4- 2,8* 

• 

320 27 25 9 

4- 71,2 

• 

39,1 


♦Bar. u. lb. um 21» 40 hcob. 

24 37 

38 

30 

38 

12- 

17 2 





324 24 42,6 

4- 82/i 




- • Ü 

32 37 

36 

35 

38 

12. 

17,3 





325 32 41,2 

4-85 9 





0 18 

19 

16 

19 

12,7 

17.2 





325 0 22,2 

4- 84,2 




• ' * 1 

14 43 

45 

43 

43 

128 

17,1 

27 10,1 

-4- 5,3 

-4- 2,5 

? 

325 14 47 6 

4- 84,9 

• 

• 

26*51 ” 

S. R. 

46 6 

12 

3 

12 

11,4 

3 18,5 




— 1,1 

349 46 13/} 

4-316,5 


32,1 

r f. 


2 33 

34 

33 

32 

14,2 

15,6 27 10,6 

-4- 5,0 

-4- 2,4 

— 0,5 222 2 33,8 

— 14., 1 


43,0 

5' F. 

[ 9 1, ll'4-25"22 (2) 4-o”o32j 

40 32 

34 

30 

36 

13 & 17,1 

27 10,6 

-4- 3,9 

-4- 1,0 

a 

1 335 46 36,7 

4-131,7 

• 

39,4 


46 

40 

48 

5( 

|13>A 17,1 27 10,7 

-4- 3,8 

-4- 3,5 


| 264 39 51,1 

— 5/ 


41,1 



20 35 

36 

36 

39 1G,1 14,2 

* 




1 2G1 20 34,7 

— 9/ 






Digitized by Google 


78 Meridiankreis. 


f= 



Di'ncncA.vcszr.iTEN neuen dieFaedkn 

Mer. Fad. 

Correction 





Tag 

INamcn ntn örr.nNE. 













b 

m 

n 





1 

2 

I 3 

8 

4 

9 

5 

6 

7 

im Mittel 

i>. Issr 

D. UllB 








4s 

44 

1 " 

M 

44 

44 


M 

*4 

h ' “ 

H 

44 

44 

44 

44 


Oct. 25. 

S Urs.maj . — . . 

# 

39, 

16 : 

3 54,4 


31,4 


8,3 

46,5 

25,4 

0 6 31,37 

— 0,66 


—0,30 

— 0,51 

4-0 04 


(). 

Ich ersetze die Nonienloiipen 

des Meridiankreises 

durch die I.otipcu des Thcodolithen , welche stärker 


Oc(. 2C- 

Sonne I. Ii. . . 


1 54,/ 

16,0 36,4 


56,7 





13 58 56,70 

— 0,52 


—0,25 

—034 

-H),14 



.• II. R. . . 




149,0 

2,4 


15 01 



14 1 933 

— 0,52 






« Boolis . . . . 




1 7,2 


28,2 


143,9 

;io3 

31,3 

I 14 7 28,08 

— 0,44.-4-19,96 






Die Sonne scheint 

um 

14>> 

11' 

eine 

Minute 

tan 

K a " 

1 du: östliche Mailte der Achse. 






y EN VS I. Ii. . . 


• 

25,2 

. 

• 

6,2 


• 

47,1 

• 

14 20 6,23 

— 0,52 


• 

# 




.» II. Ii. . . 




46,6 




27,2 


83 

14 20 7,00 

— 0,52 







y Draconis . . . 



11,3 

44,0 


15,8 


47. 1 

19,4 

51,2 

17 52 15,63 

— 0,29 

4-2036 






d L'rs. min. . . . 
" • • • 


• 

• 

42,2 

* 

* 

• 

* 

22,0 

553 

18 27 14,0 

-4- 2,64 

• 

• 

• 

• 



W • • • 

« Lyrac . . . . 






46,2 


11,4 

37,2 

2,4 

18 30 46,32 

— 0,37 

4-20,25 






Mond I. Ii. . . . 


2-V 

47,9 

9,8 

• 

30,9 

• 

52,1 

13,7 

35,0 

19 35 30,93 

— 0,53 

. 



# 



a Aquilac . . . 


2,2 

22,7 

43,4 


3,1 


23,1 

43,4 


19 42 3.20 

— 0,47 

4-20,48 






Uiu.NusCcntr. . . 


. 

56,3 

18,4 

• 

393 

• 

0,5 

223 

43,4 

19 45 39,42 

— 0,55 

• 






«'Capricorni . . 


82 

29,3 

50,1 


10,1 


30,2 

51,0 

113 

20 8 10,20 

— 0,52 

4-20,50 






« Oygni . . . . 




46 5 


14,0 


42,0 

10,3 

38,1 

20 35 14,34 

— 0,33 

4-20,59 






/ Urs.maj . — . . 


• 

• 

33,2 

• 

3,2 

• 

32,3 

33 

34,5 

20 47 2 98 

— 0,77 

• 


m 




tf l/rs.rnaj . — . . 









2,8 

363 

21 20 57,30 

— 0,80 







ft Cephci . . . . 






5,5 


2,6 

1,0 

58,2 

21 26 5,87 

— 032 







« Pisc. anstr. . . 


. 

2,2 

25,4 

• 

48,2 

• 

11,2 

• 

• 

22 47 48,35 

— 0,64 

4-20,70 


—0,59 

4-0,18 



ft Urs.maj . — . . 




26,1 


23 

14,0 




22 51 2,33 

— 0,96 







a Urs.maj. — . . 









6,9 

51,3 

22 52 40,07 

— 1,05 


• 





Urs. tnaj . — . . 






343 


4,2 

34,5 


23 36 34,23 

— 0,86 







7 Urs. niaj. — . . 


39,3 

13,8 

48,4 


22,3 


56,5 

31,2 

6,8 

23 44 22,30 

— 0,93 







0 Urs.maj . — . . 


■SV 

15,0 

52,9 

• 

29,9 

• 

7,1 

453 

23,8 

0 6 29,90 

— 0,97 


• 





a Cassiopcac . . 






29,4 


4,5 

403 


0 30 29,73 

— 0,26 

4-21,16 


— o,64 

4-0,22 



l'olaris 

14 . . . . . 


27,1 

44.0 

49 

•fo 

32 

53 




0 59 29,72 

4- 83 


• 




Oct. 27. 

Sonne I. H. . . 



4,4 

25,2 

39.1 






14 2 45,47 

— 0,64 







./ 11. Ii. . . 




38 1 

51,7 


4,0 




14 4 58,20 

— n,64 







«"Capricorni . . 



27,8 

48,4 


8,7 


283 

493 

9,9 

20 8 8,70 

— 0 64 4-22,10 





Oct, 28. 

y Aquilac . . . 



1,4 

21,3 





223 


19 37 4137 

— 0,45! 4-23,25 

—030 

—0,54 

4-0,20 



« C.ygni .... 



15,5 

43,9 


11,6 


39,1 

73 

35,2 

2t) 35 11,58 

— 0,27 

4-23,24 





Oct. 29. 

y Draconis . . . 


34,4 

7j0 

39,7 


IW 


42,8 

15,1 

47,1 

17 52 11,28 

— 0,17 

4-24,50 

—0,17 

— 0,40 

4-0,17 



0 l rs. min. . . . 









15 

49 

18 27 7,95 

4- 3,23 







y Aquilac s.zitt. . 


39," 

0,1 

20,4 


40.5 

• 

0,1 

20 8 

41.2 

19 37 40,50 

— 0,38 

4-24,53 






a Aquilac s.zitt. . 

* 


18 3 

.39,2 


59,1 


193 

39.4 


19 41 5936 

— 0,39 

4-24,43 





IJ 

U han us Centr. . 


45,7 

7,4 

293 

• 

50,4 

• 

11,5 

33,4 

54.5 

19 45 50,50 

— 0,48 

. 






a Cvjjni .... 


45,3 

14 0 

42,4 


10,1 


37,7 

6,1 

33, -< 

20 35 10,16 

— 0,22 

4-24,58 






i Urs.maj. — . . 


28,9 

58,4 

29,3 


58,7 


28,4 

59,5 

30,4 

20 46 58, 33 

— 0,72 







a Aquarii . . . 


• 

53,0 

13,4 

• 

32,8 

• 

524 

133 

32,5 

21 56 3330 

— 0,41 

4-24,58 


• 



■ 

P. XXII. 2 s.zitt. . 


11,2 

31,5 

51,9 


11,3 


31,4 51,4 

11,1 

22 1 1 137 

— 0,43 





E 


44 Aquarii s.zitt. 



3,6 

233 


44,0 


3,4 

23,6 

43,4 

22 7 43,72 

— 0,43 






lil 

51 Aquarii s.zitt. 


44,7 

5,2 

253 


45,4 


4,8 

25,3 

45,1 

22 14 4530 

— 0,43 






m 

Mond I. Ii. . . . 


8,8. 

30,0 

• 

• 

11,1 


31,1 

52,0 

12,2 

22 25 11,02 

— 0,43 
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•4- 43,9 


-4- 0,3 
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1 14*' 47’ 4- 31 "48 (2) -4-o"284] ' 

• 
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314 38 37,1 

-4- 56,0 

• 

313 41 21,2 

-r- 54,4 

. 47,1 

[8»« 2l’4-36”49 (.3) 4-o"277l 


290 55 31,4 

4- 21,8 

48,7 


306 32 45,5 

-4- 41.5 

40,9 

4' F. 

• 

306 15 53.6 

-4- 40,9 
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-4- 0,2 
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1'45" N.R. 
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. 49,0 
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-4- 5,0 
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4’ F. unleii 

— 5,7 
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329 35 41,7 
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. 45,3 

9' F oben. 
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-4- 0,3 

232 47 4,9 

— 42,8 

47,7 
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• 
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4- 48,9 

. 47,7 
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4- 52,3 
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• 
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[20‘> 35'4-12"88 (l) 4-0"2S3fj 
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4- 53,7 

47,8 

17h 32' 4- 22**93 (2) 4-o"2761| 


290 55 33,2 

4- 21,5 

48,6 


— 0,0 

320 29 49,3 

4- 66,6 


2'F. N.R. M.O.d.Aeq. Scpl. 25 — Ocl. 15 . | 

320 30 ' 5,8 


Ost 319° 21' 46 4 (33) 


4- 66,6 


4'F. C. v — —• v “ — * 

— 0,7 

227 45 61,6 

— 49,9 

. 47,4 

9' F. 

- 9,2 

59,6 



8 19 " oben. 

— 3,0 

61,1 



1137' unten. 


299 16 8,2 

4- 30,5 

. 47,8 

2’ F. 118h 1* 4- 25*'&3 (4) 4- o'*292] ! 

-4-14,5 

232 47 1,4 

— 42,2 

. 46,8 

-4- 0,0 

0.6 



4'F. 

-4-14,5 

2,9 
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280 34 33,1 

4- 10,5 

. 49,4 
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4-48 0 
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41,1 


1,3 



41,8 


10 23 1/23 

— 

1,16 


-+0 00 

—1,12 

•+0,17 
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21,1 





22,0 


2,6 

10 28 1,90 

— 
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57,8 

13,2 

38,7 







10 55 58,57 

— 

1,17 






//. /L . 


6,2 

26,5 

4/ j3 

CVS 






10 58 7,02 

— 

1,17 
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«6,2 

'>6*7 

17,6 


37,4 



17,4 

38,0 

13 15 37,38 

— 

1,23 
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« Scorpii . . • 


14,3 

37,2 

59,6 

• 

21,5 

• 

43,3 

5,7 

27,8 

16 18 21.56 

— 

1,28 

-4-31,79 
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• 
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8,0 

28,3 

48,' 


8,2 
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48.4 
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21 47 8 42 

— 
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* 
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1,5 

21,7 

• 

41,5 

. 

«,1 

21,5 

41,2 

7 29 41,52 

— 

1,32 

-4-36 30 

—0,66 

-1/27 
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25,0 

48,11 


10,2 


32,5 

55,4 

17,9 

7 34 10,30 

— 

1,22 

-4-36,25 





« Leonis . . . 


33,1 

53,9 

14,8 


34 9 


54,9 

15,5 

35,9 

9 58 34,88 

— 

1,28 

-4-36,93 
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2,8,24,0 

44,5 

• 

5,1 

• 
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— 
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• 
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• 
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17,3 


37,5 



18,2 


10 32 37.53 

— 
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i 

II. R. . 



57j5 





58,2 


39,0 

10 32 38,23 

— 
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Sonne /. R. • 


27,7 

43,4 

8,7 







10 59 28.57 

— 
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56,5 

17,2 

30,5 






11 136,87 

— 
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* 

• 

• 
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• 
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• 
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50,1 

10,8 
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1,38 
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5,5 

46,1 

30,5 
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53,0 

45,2 
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a Aquilac . . 


44,7 

• 

25,9 

• 

45,8 

• 

5,5 
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19 41 45,82 

— 

1,31 
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• 
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60,5 

11,8 

32,3 


52,5 


12,5 

33,5 

63,8 

20 7 62,58 

— 

1,40 
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57,2 

18,1 
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— 
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—1,29 
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II. R. . 



26,3 

46,7 
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11 5 6,47 

— 
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55 

55 5 

11,5 

12 59 13,83 

— 

7,7 
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23,0 

43,7 

4,3 


24,2 
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4,5 
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13 15 24,24 

— 

l»4o 

-+I4.4 r 





)] lirs. mnj. . . 


25,5 

57,2 

29,1 

• 

59,6 

• 

' t 

1,8 

32,4 

13 39 59,70 

— 

1,09 
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• 

• 
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* 

« Can. min. . . 


27, S 48,4 

8,8 


23,4 


4'- 7 

8,4 

284 

7 29 2S,48 

— 

1,34 

-4-49,40 





fi Gcrninorum . 


48,4 

12,0 

34,9 


57,3 


19,5 

42,5 

4,9 

7 33 57,27 


1,23 

-4-49,35 




i 

Muni un II. R. 


• 

• 

• 

• 

25,5 

. 

45,5 

6,3 

26,9 

10 19 25,55 


141 

• 

• 

• 
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Venus I.R. 


46,8 


28,5 




8,2 



10 41 48,33 

— 

142 






.. II. R. . 



3,4 



49,2 



29/i 

49,4 

10 41 49,05 

— 

1,32 





jjScpt. 9. 

Sonne I.R. . 


26,9 

47,8 

8,1 







11 6 27,87 


144 






. II. R. . 



56,0 

16,2 

29,8 






11 8 36,10 


144 
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a Cvgni 





23,5 


51,1 

19,6 

47,3 

20 35 23,67 


1,15 

-4-1248 


-145 
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a Cygni . . . 




• 


16,7 


44.1 

12,8 

40,4 

20 35 16,85 


(>,10 

-4-19,67 




% 

« Can. min. 


54,5 

15,4 

35,5 


55,5 


1 .1 

35,4 

55,2 

7 29 55,40 


1,39 

-+22,99 





fi Gcrninorum 




2,0 


24,4 


46/j 

9,3 

32,0 

7 34 24,30 

— 

1,27 

-4-22/47 
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Sonne I. R. . 


36,5 

57,1 

17,4 


37,1 





12 1 1 37,08 

— 

1,43 






.. II. R. . 




25,7 


45,3 


4,8 
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43,0 

12 13 45.36 


1,43 






\J vnr.vn Centr. 


10 2 

30/1 

51,1 


10,7 


.10,3 

50,5 

10,3 

12 22 10,73 

— 

1,42 
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u ... 





• 


27 

25 



12 59 44,15 

— 

94 

• 

• 

• 

• 
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a Roolis . . • 


«9,7 

41,6 

3,2 


24,2 


45,0 

6,5 


14 7 24,12 
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• 

9,4 

• 

34,2 

20,2 

57,5 

* 

29,8 

• 

18 27 20,72 

-4- 

2,34 

• 

* 

— 1,34 

-4-0,29 


n 

a l.vrac . . . 



51,1 

17,2 


42,3 


7,2 

33,0 

■"’8,2 

18 30 42,2-3 

— 

1,19 
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. 


# 


tc Aquilac . . 

. . 


18,5 

38,9 
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1 '.4 
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— 

1,37 
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Osl 319° 2f 48 '5 (14) 

48 56 

64 

61 

60 

9.4 
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303 48 60,2 

-H 37,5 

319 2 

1 47,4 

v — v 

42 37 

30 

39 

38 

9,9 

8,9 

28 

2,1 

-4-14 4 

-4-16,7 


264 42 37,2 

— 5,2 


45,9 

4’F. [12>i 14’ -4- 116 ”l2 (3) -+-0"300J 

45 56 

60 

56 

5h 

u,o 

7 /» 

28 

1,9 

,-+■14,7 

-4-16,7 

— 0,0 

227 45 53,7 

— 50,9 

• 

47,7 


CO 

64 

60 

62 

10,1 

7,9 





— 6,8 

52/5 




3 35" oben. 

32 

57 

55 

ji 

11,0 

7/1 





-+- 1,7 

52,9 




ä'36" unten. f 

• 42 

45 

42 

42 

9,0 

9,0 

28 

1,9 

-+■15/) 

-4-17,2 

• 

329 35 42.7 

-4- 94,8 

• 

47,0 

Ich rücke den Minutenzeiger *»* vor 

38 

45 

37 

4., 

8,5 

9/5 

28 

1,8-4-15,4 

-»-153 


345 20 42,3 

-4-2 II 2 


47,0 

4'F. fl8l> 38' — l’ü6 h) -H ()"307l 

1 46 

50 

46 

8." 

8,9 

IM 

28 

1,3 

-4-14,4 
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? 

33S 1 49,6 

-4-140,2 

# 

• 
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27 30 

38 

34 

35 

9,9 
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19 

15 

15 

8,8 

11,2 
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-4-127/5 




. 26 

31 

27 

.11 

9.5 
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• 

s 

m 

310 55 29,7 

-4- 49,5 

• 

46,2 


2! 36 

41 

37 


9,2 

10,8 

28 

1.8 

-H14/5 

-4-11,9 


313 21 39,2 

-4- 53.9 


45,8 


30 36 

42 

40 

42 

10,0 

10(9 

28 

1,7 ,-4- 13,3 

-4-15,7 


304 30 40,9 

-4- 38,6 



4’F. C. 

56 36 

62 

62 


9,2 
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-4- 0/5 

310 57 1,4 
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l'F. N.H. 

23 43 

40 

47 

4. 

8,8 

10,9 

28 
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50 
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41 14 

21 

18 

16 
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313 41 19.4 

-4-543 
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32 

28 

32 

10,0 

11,8 

28 
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28 
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24 7 

8 

8 

6 
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28 
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45,5 
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46 34 

36 

35 

M 

10,6 

80 

28 

0,4 
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-4-13,7 
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232 47 6.2 

— 43,1 


48,8 
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8 

12 

12 

7 

11,0 

7,8 





-4- 0,0 
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46 6 

12 

7 

7 

1 13 
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55 2.3 

33 

30 

31 

9,4 
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► 

• 

• 
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• 
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8 

5 

< 
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10,5 

28 
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332 24 7,5 
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1 
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34 

29 

31 
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• 

• 

• 

• 
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-4- 56,1 

• 
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54 

50 

4~ 
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24 

22 
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28 
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? 
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• 
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48 46 

47 

44 

4 

9,6 

13.5 

28 

0/2 -Hl 1,8 

-4-10,1 
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49,1 
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41 16 

2t) 

17 

IT 

V 
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313 41 21,1 

-4- 54/3 


46,9 
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. 26 

32 

28 

32 

10,3 

12,0 

28 

0,2,-4-12/J 

-4-11,7 

-4- 0,1 

290 55 31,2 

-4- 21,7 

• 
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21 53 62 

60 561 7,1 

9,8 

27 

7,6 
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I 
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0 17l24 22 19 
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— 7 0 ! 

198 0 1 1,4 
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7 ” oben. 


len 7 luigi , und den ich luil jo' F. bezeichne. Der Alonient des Antrilis an .diesen Faden war 10 1 » 36' 53., 
dem Pol durch das Gesichtsfeld des Fernrohrs gehen, und beobachtete die Antritte, wie folgt : Stern c 7' F. = 56 "5 1 

gestrigen Abend die Beleuchtung so sehr schwächen , dass ich die feinen Spinnefäden kaum mehr erkennen 
auf, die durch 'einen so kleinen Zwischenraum von einander getrennt waren, dass sic bei schwacher 
bei vollem Lichte durch Drehen des Oculars mit den horizontalen Spinnefäden parallel und brachte, nachdem 
um 90 Grade und verschob cs bei erleuchtetem Felde nach und nach so, dass die feinen Slundenfädeh genau 
und beobachtete alsdann das Verschwinden des Cometen hinter den auf solche Weise verstärkten Slundcnt.'idcn. 
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4-173 4-19,2 
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313 41 25,7 

4- 52,8 

48,9 

220 

35 

34 

7.0 

2/ 

12,8 

28 0,5 

-4-19.2 

-4-19,0 


298 2 40,6 

4- 29,4 


12 31 

39 

36 

30 

2,4 

12,1 

28 0,0 

-4-19,0 

-4-20,3 

-4- 1,3 

302 12 46,0 

4- 34,5 


43 

40 

45 

46 

4,0 10,8 




— 0,7 

312 19 50,7 

— 49,9 

52/ 

4n 

45 

42 

4 2 

4 0 10,7 




- o,< 

43,6 



42 

48 

43 

40 

4,0 10,7 

28 1,0 

-4-18,6, 

■4-20,9 

— 0,7 

50/ 



. 37 

43 

30 

7,9 

3,0 1 1,8 

• 

• 

• 


329 35 40/ 

4- 93,1 

• 47,7 

50 

53 

50 

51 

4/ 10,1 




4- 2,3 

209 10 58,8 

— 0,8 

49,9 

15 55 

61 

57 

56 

2,7 11,7 

28 1,1 

4-18/ 

-4-20,4 

. 

•299 15 63,7 

4- 30/ 

• 49,0 







28 1,3 

-4-18 3 

-4-10,0* 











28 1,1 

H-17,5 

-4-14 8* 





55 20 

24 

2t 

22 

3/ 

14,4 

28 1*1 

-4-17,0 

-4-14,2 

— 03 

340 55 32,0 

4-101,4 

• • 

48 44 

43 

40 

46 

4/) 14/ 

28 0,7 

-4-15/ 

-4-16,0 

— 06 

335 48 55,7 

4-123/ 

49,1 

45 49 

59 

55 

*>;. 

6,9 

9,9 




-4- 0,f 

302 45 07,9 

4- 35/ 


17 27 

35 

34 

3 . 

6,4 

10,3 

28 0/, 

-4-16,9 

-4-19,2 

-4- 1,5 

303 17 36,7 

4- 30,2 


43 57 

62 

59 

57 

5,7 

9,0 





303 48 61,8 

4- 36,5 

49 / 

42 34 

34 

32 

7.7 

58 

8,8 

28 0,0 

-4-19,6 

-4-21,7 

-1-0 3 

264 42 36,6 

— 5,1 

51.1 

45 43 

49 

49 

50 

6,6 

7,1 

• 

• 

u • 

— 0,0 

227 45 49,2 

— 49,4 

. 51,4 

53 

OO 

55 

50 

6,7 

7,0 




— 7,3 

49,0 



50 

54 

51 

.50 

6.0 

6,9 




— 3,3 

48,2 



35 44 

49 

4.5 

44 

4,9 

8,8 

28 0,0 

-4-19,3 

-4-22,5 


329 35 48,7 

4- 92.2 

. 48/ 

15 

21 

20 

1^ 

6,6 

0,9 





244 30 18/ 

— 20,2 

49,0 

14 

19 

18 

15 

7,8 

0,9 

27 11,8 

-4-16.4 

-1-20,5 

-1- 3,2 

17,9 



20 42 

50 

42 

50 

5,5 

8,9 

27 11,8 

-4-19 U 

-4-18,0 

• 

345 20 49,2 

4-207 5 

• 49,5 







27 11/ 

-4-18,0 

-1-15,7 





• 25 

.13 

■V 

31 

6,0 

U,1 

• 

* 

• 

• 

310 55 34,3 

4- 48,5 

. 47,1 

55 50 

58 

53 

54 

6,8 

10,4 


• 

. 

• 

340 55 57.1 

4-100,4 

• • 

2 

0 

3 

4 

0,1 

«1,2 

27 11,5 


-4-14,7 

-4- 0,0 

332 24 8 5 

4-106,7 

45,7 

• 10 

25 

2( 

OO 

6,0 

10,9 

• 

• 

• 

• 

313 41 24/ 

4- 52,7 

. 48,1 

55 28 

31 

27 

31 

7,0 

10,3 

27 11/ 

-4-16,0 

-4-17,7 


290 55 32,3 

4- 21.1 

51,0 

4124 

34 

2'J 

32 

G,G 

10,1 

27 11,0 

-4-17,0 

-4-18/ 


298 40 30,8 

4- 32.9 



Bemeiucscen. 


61 


(c = _(_0 07 März. 20 — Ocl. 17.) 

l'F. 

4F. 

7 F. M. O «K Acq. July 28 — Aug. 12 
3'u.6'F. Ost 319° 21* 51 '8 (12) 

26'30" N.R. 

4'F. C. 


1' F. S. R. 


U2>' 7'4-7l"66 (2) -4- o” 193) 


r 17h 2r,'-H77"32 (l) 


4'F. C. 


[l8>< 3l'-H82''32 (1) 196 J] 

I7l> 30 4-24"87 ( 1 ) -t-o'/ll] 


Wolke«. 
3'4o" N.R. 


8 ' 1 . 
4' F. 
9' F. 

1' »i. 
Cir 


W-SS — 17/4-3,5 SN — 15,8 -4- 5,4 

cum polarslcrne heob. 

♦Rar. u. Th. um 17'u 40’ heob. 
♦Rar. 11. Th. «m 19b 0' heob. 
[lOb 7* 4-3l”75 (5) 4-o"204] 

V»» 

7'F. 


ST. C. V 

1 u. 7 F. 

l' F. N.R. Mercur ist hei der reinsten 
ll’20”S.R. I.iifl durchaus nicht zu sehen. 

[lOh 49'-4-35"57 (4) 4-o"l84] 

V n a'p 


[lob 

3' u.5'F. 

4 r. 

5'30 " oben 
ll' 15" unten 

4'F. 

O'F. 


Circum polarstcrne heob. 

113b 53'-*-37"06 (5) -4- o"207j 


4' F. C. 
5' F. 


4’F. C. 


[17b 32’ -4- 39" 08 (2) -4-0" 209] 


Digitized by Google 


6o 


Meridiankreis. 


Tag 

N.-.iien der Sterne. 

Dur 

1 

CHCJ 

2 

LN CS 

3 

ZEIT 

8 

EN DUflCI 

4 |9 

die Paeden 

5 i 6 1 ? 

Mer. Fad. 
IN MiTTEL 

ConRK 
ü. Inst. 

LTIOM 
D. UBR 

b 

m 

n 




U 

$4 

44 

"1 

44 


“1 

44 

h ' " 

44 

44 

44 

44 

44 

pr 

3 Urs. min 

18,5 

37,0 

54,7 

4M 

10/) 

32,2 

25,1: 

42,1 

57,3 

14 50 9,97 

— 0,12 

0 

—0,47 

-LU 

+». >,.54 


u . • • • 

a Coronae .... 

9,9 

32,8 

55,5 

# 

17,9 

• 

39, 7l 

2y4 

24,5 

15 26 17,71 

— 1,01 

+67,61 

• 

• 



a Serpentis .... 



21,5 


41,5 


1,1 

21,4 41,3 

15 34 41,40 

— 1,14 

+07,07 





Mo,\d J.R. . . . 

0 

• 

• 

. 

42,4 

• 

3,9 26,2 47/) 

16 24 42,50 

— 1,31 

• 

• 

• 

• 


Die Decliiialion ist wegen 

Dunslwolkca i- 

_o" 

unsicher. 







* 

« Can. min.; Wolken 


26,1 








7 29 6,2 

— 1,15 

+70,75 





V'esvs II. R. . . . 

44,1 

6,2 

28,0 


49,1 


10,4 

32,2 

53,7 

7 37 49,33 

— 1,06 





Aug. S. 

Sonne I. Jl. . . . 

39,0 

0,7 

21,9 







8 48 42,60 

— 1,07 






II. li . ; Wolken 







16,0 

37,3 

5S,| 

8 50 55,50 

— 1,07 






a Urs, maj.; Wolken 







30,3 



10 51 47,7 

— 0/» 






« Virginis; Wolken. 





57,1 


17,0 

37,5 

57,2 

13 14 57,02 

— 1,24 

+71,89 




I Aug. 4. 

a Ophiuclii .... 







_M 

22,0 

42,4 

17 25 41,37 

— 1,11 

+77/52 




1 Aug. 5. 

a L.yrae 









2,7 

18 29 46,64 

— 0/>3 

+82/52 




* 

u Can. min 


11,9 

52.2 


52,1 


11,7 

31,9 

52,1 

7 29 52,08 

— 1,10 

+24,87 


—1,06 

+0..V) 


F'envs I.R. . . . 

7A 

29,7 

51,3 







7 54 12,40 

— l/)2 






„ 11. R. . . . 





13,4 


34,4 

50,2 

17,4 

7 54 13.37 

— 1,02 





Aug. 6. 

Sonne I. li . ; Wolken 

53,9 

20,5 








9 1 2,20 

— 1,04 






« //./{. . . . 


32,6 

54.2 


14,6 





9 3 14,60 

— 1,04 





I Aug. -. 

Polaris-— s. zitl. . • 

n • • 




49 

11 


53 

50 


12 59 12,32 

— 7,9 


—0,54 

—1,13 

+)20 

i 

// • • 
« Virginis .... 

36,3 

57,2 

17,8 

• 

37,5 

# 

57,6 

18,2 

38,1 

13 15 37.68 

— 1,25 

+31,19 



# 


tj Urs. maj 

39 2 

1 1,3 

42,4 


13,2 


4.5,9 

15,3 

46,2 

13 40 13/54 

— 0,92 

+31/59 





u JJootis ..... 

13,- 

35,8 

27,1 

• 

18/2 

• 

.'»9,0 

Oyi 

21,5 

14 7 18,11 

— 1,11 

+31/50 


• 

• 


<3 Urs. min 







4,0 


14,0 

18 27 34,80 

+ 0,95 



—1,05 

+ ),l - 


a Aquilnc .... 

51,9 

12,5 

33,0 


52,9 


12,8 

33,2 

53,1 

19 41 52,94 

— 1,09 

+32/58 





3 Aquilae .... 

20,4 

41,1 

1,4 


21,4 


40.' ' 

1,4 

21,2 

19 46 21/50 

— 1,10 

+32,48 





[Lus us 

. 

0 

25,8 

• 

46,9 

. 

7,9 

29,7 

ro,7 

19 49 46,90 

— 1 21 

• 

• 

. 

• 

* 

a Can. maj, .... 

5'„s 

17,4 

38,4 


59,1 


19,4 

40,3 

0/» 

6 36 58,93 

— 1/25 

+34,78 


—1,10 

+ 12.1 

! Aug. 8. 

Sonne I. Ii. ... 

29,0 

50,4 

11,7 







9 8 32,10 

— 1,10 






II. R. . . . 



23,8 


44,3 


4>- 



9 10 44,23 

— 1,U 






3 Leonis 


59,0 

20,1 


40.7 


1/1 

21,9 

42/5 

11 39 40 60 

— 1,11 

+35,69 





y Urs. maj 



32,9 


7,1 


40> / 

15,4 

49,8 

1144 6,96 

— 0,86 

+35,89 




! 

Polaris— ..... 

n 00000 

* 

* 

* 

* 

M 

• 

■f,i 

45 

* 

12 59 7,10 

- M 

• 

• 

• 

• 


** 9 0 0 0 0 

a Virginis .... 

31 5 

52,5 

12,9 

• 

32,9 


53 0 

13,2 

33,3 

13 15 32,91 

- 1,2! 

+35,91 


• 

# 


3 Urs. min. .... 




16,5 

41,0 

3,0 


12,9 

28,3 

14 50 40,82 

— 0,52 





1 

a Scorpii 

0 

33,2 

55, f 


17,3 

• 

7.9,2 

1,6 

23,5 

16 18 17,43 

— 1,29 

+36,42 


, 

• 


d Urs. min 



58,0 

43,2 

29,0 





18 27 28 87 

-t- l/j9 






« Lyrae 





32,2 


57,2 

22,9 

48,2 

18 30 32,15 

— 1,01 

+3G/5T 





a Aquilae .... 

47,1 

7,8 

28,1 

0 

48,2 

• 

8,2 28,0 

48,2 

19 41 48,11 

— 1,14 

+37/26 

. 

• 

• 

I 

3 Aquilae .... 


36,2 

5Gv5 


16,5 


36 4 26,5 

16,3 

19 46 16 45 

— 1,15 

+37,38 





UlUNVS ..... 

• 

49,5 

11,3 

0 

32,9 

0 

53,7 15,4 

36,6 

19 49 32,65 

— 1,27 

• 

• 

• 


] 

«"Capricorni . . . 


14,1 

34,0 


54,9 


15,1 35,6 

56,0 

20 7 54.92 

— 1,23 

+37/57 




* 

« Can. min 

36, f 

57,2 

17,0 


37,3 

0 

57,0 17,2 

37,1 

7 29 37/51 

— 1,11 

+39,70 

• 

— 1,06 

+0,25 


3 Gcminoruiu . . . 

57,5 

20,5 

43,7 


6,2 


28,1 51/2 

13/i 

7 34 6,03 

— 1,03 

+39,66 





Vesvs I.R. . . . 


47,2 



30,2 



12,7 


8 9 30,10 

— 1,06 






» II. R. . . . 

26,1 


9,9 




5Wj 

34,4 

8 9 30,82 

— 1,06 






i 8 a 7-, 


D 9 


Ni 

i 

»NI 

III 

EN 

11 

IV 

Kn 

KAtJ 

•4" 

Bar.- 

Tiren? 

IOM ET. 

U'SSC.1 

Red. 

Angabe 
des Kreises 

Keir. 

\ 

Ort 

t>. Aemi at. 

Bemerkungen, 

« / 

50 33 
30 
32 

58 14 

42 

45 

40 

14 

*4 

36 

37 
34 
11 

36 

40 

36 

U 

9 4 

9,2 

10.6 

11,3 

8.4 

8.5 
7,1 
6,7 

Z. L. 

23 2,0 

-4-16,3 

-4-14,3 

*4 

-4 3,2 
-4 0,1 
-4 7,2 

1 

0 4 44 

325 50 38,9 
38.9 
39,4 
269 58 8,1 

44 

-4- 83,2 
-+- 0,0 

0 4 44 

220 43 59/ 
59,9 

(c=2po"07 März 26 — Ocl. 17.) 

2'F. 

9'F. 

• F. W.SS- 14 /+I.V SN— 14,0+14/' 

13h 12' + 42 96 (l) +0"l80j; 

! 54 

02 

57 

58 

6,2 

6/ 




-4 7/ 

212 20 5/ 

-+- 49,+ 

59/ 

3' F. W.SS — 1 1 , 1 + 6,4 SN — 8,7 -+- 9,0 li 

50 

04 

CI 

60 

6,1 

6,3 




-4- 3,2 

36 



51' 10" W.SS -11/ -+-6,4 

0 

6 

3 

0 

6,1 

6,3 

28 1/ 

-4-20,5 

-423,1 

-4 0 7 

3,0 



8' F. 

45 44 

50 

48 

52 

2,8 

9,6 

V 

• 


— 7,5 

227 45 47,4 

— 49,7 

319 21 51,1 

5' K 

40 14 

20 

20 

IS 

6,5 

5,7 





45,4 



22 42 W. NS— 16,2-4-1,2 NN— 13,7+3/1 

2‘J 

.33 

30 

30| 

6,9 

5/ 

28 1,0 

-4-20,5 

-421/ 

—42/ 

46/ 



26'27" W.SS— 15,7+1,7 SN— 13,7+3,6..) 

35 44 

51 

48 

4-8 

5,4 

6,8 

• 

• 

• 

• 

329 35 49,0 

-+- 92,7 

• 48,8 


10 0 

12 

C 

8 

5,7 

6,6 

28 1,0 

-4-20,7 

-422,9 


299 16 7,4 

-+- 30,4 

50,1 


853 

50 

54 

52 

7>2 

7,2 

• 

• 

• 

• 

309 8 53,7 

-+- 45/ 

. 49,5 

[I7l> 22' + 4.»"5l (5) +0"l98j j 

45 33 

41 

38 

30 

7,1 

7,4 





310 55 37,3 

-4- 4.8,5 

48/ 

| 














M. O. rl. Aoq. July 28 — Au ff, 12. ; 

51 12 

22 

16 

17 

6,7 

8,0 

28 2,0 

-4-19,2 

-416,6 

• 

340 51 17,9 

-4-r.'... 


4'F. C. Osl 319° 21' öl"8 (12) 

24 0 

10 

8 

* 

6,3 

8/ 





332 24 10,1 

-4-l;«6,r. 

46,7 

— ^ 

4SM 

64 

60 

01 

6,4 

9,0 

28 1,9 

-418,4 

-419,3 


311 58 63,2 

-4- 4'. 1.7 

49,4 

Uni 3h 30' W.SS— 19,4+5,9 SN— 18,0+7, o'i 

4'i 15 

24 

23 

21 

6,2 

7,9 

28 1,8 

-4-19,4 

-420 9 

• 

296 49 22,3 

-t- 27.7 

• • 

4'F. C. 

41 18 

20 

22 

22 

5,8 

8,1 

28 1,8 

-4-19,9 

-421,2 


313 41 24,2 

-4-52 4 

46/ 

ffih 38* +48 "15 (2) +(l"l90| ; 

42 31 

40 

36 

34 

6,5 

6,4 




-4 0,7 

300 42 35/ 

+ 31,2 


l’F. S. 11. 

10 50 

00 

61 

«'.2 

0,1 

0,7 

28 1,9 

-420,4 

-421 9 

-4 2,1 

300 11 3,9 

-4- 31/ 


323/' N. 11. 

56 8 

■20 

13 

16 

5,4 

8/) 

27 11,5 

-420,2 

-422,6 

• 

296 56 16,7 

-4- 27,5 

• 

4' F. C. 

4120 

■28 

25 

20 

55 

7,4 





313 41 26,5 

-1- 51/ 

48/ 

[ 7h 32’ + 52"90 (2) + o " (90) ! 

55 28 

33 

31 

34 

V 

7,0 

27 11,5 -+-20,8 

-423 3 


290 55 32,7 

-4- 20G 

51/ 


25 10 

18 

10 

13 

5,7 

5,9 


1 


-4 0,6 

300 25 15/ 

-4- 31,5 


l'F. N. 11. 

66 43 

52 

47 

40 

5/ 

6,2 

27 11,2-4-21,3 

-424,4 

-4-1,5 

300 56 49,4 

-4- 32,2 


36’ 8" S. R. 

44 37 

45 

40 

41 

3 8 

4,2 

27 11,0-4-24,2 

-4-27,5 

? 

330 44 4M 

-4- 90,4 

• 

29'4CT N. 11. 

lü 58 

o 

2 

61 

4,8 






269 10 59,1 

— 0,8 

50,8 

fl3h 54' + 54" 12 (2) +o"l.S6L 

16 11 

13 

8 

13 

4,4 

w 

27 10.8 -4-24,4 

-4-27,3 

-4 0,3 

299 16 10,0 

-4- 29.7 

52.0 

6' F. 

10 3 

7 

6 

4 

7,2 

5,1 

28 1,7 ,-1-20,2 

-4-20,4 

-4 0 3 

299 16 3,3 

-4- 30/ 

46,4 

6* F. 

2 <J 43 

51 

48 

45 

6 0 

7/ 

28 1 8 -4-20,1 

-4-19,7 

? 

334 29 48,1 

-4-115,1 


25'29" N. R. Circumpolarst. bcob. 

39 14 

21 

18 

19 

6,7 

8,4 

28 2,0 -4-18,9 

-415,9* 

-4 0,0 

306 39 19,6 

-4- 41/ 

47,2 

5*1’’. ♦Jinr. u. Th. um f8h 20 hcob.jj 














1 1 8h 28 + 59 "43 (6) +0"l80ij 

950 

52 

48 

49 

6,8 

9,7 

28 2,0 

-418/, 

-415,4* 

. 

309 8 32,4 

-4- 45,9 

. 49,1 

♦Bar. 11 , Th. um 19 h 0 ’ l>cob. i 

55 28 

38 

32 

34 

7,3 

9,1 





310 55 34,7 

-4- 48/ 

46 rt 

• 

62 32 

38 

32 

35 

6.7 

9,9 

28 1,9 

-418/ 

-4150 

— 0,1 

310 52 37,1 

-4-160,9 

• , 

5' F. C. 

24 3 

_y 

6 

6 

_7/ 

_9,0 

28 1,9 


-414/ 


332 24 6 / 

-4-107,4 

44,4 


15 14 

18 

16 

14 

9,0 

7,1 




— 3,2 

214 15 10/ 

— 82,0 

50,5 

2' F. 

12 

18 

16 

12 

10,6 

5,7 




— 0,1 

9/ 



9’F. 

IS 

oo 

20 

17 

9,1 

7,2 

27 11,4 

-417,8 

-415,6 

— 7,2 

10 2 



/ F. W.SS— 18,6+6/ SN— 17,0+8,7' 

7 42 

44 

42 

41 

9,0 

7,4 

• 

• 

. 


270 7 40,7 

-4- 0,0 

. 49 3 


41 22 

29 

24 

28 

7,7 

6,0 





313 41 24,7 

-I- 51,9 

46/ 

[6h 6' + 65 ’ 86 (.1) +() " 1771 

5^28 

35 

32 

33 

7,5 

6,0 

27 1 1,3 

-419/ 

-421/ 


290 55 31,1 

-4- 20/ 

49,9 


41 3 

13 

8 

0 

6,2 

67 




-4- 0/ 

301 41 8,3 

+ 33/ 


2'F. S.J1. 

9 32 

39 

38 

.14 

0,5 

6,1 

27 11,3 

-420,7 

-423.3 

-4 1 8 

301 9 37,1 

-+- 32,6 


4/48" N. H. 

45 5« 
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12,0 

7,5 

8,1 

28 2,7 

-hl4 2 

-hl2,0 

10,3 

9 0 

28 2,7 

-hl4,8 

-hl 5,0 

9,7 

7,7 

28 2,7 

-+-16,1 

-4-18,3 

7,9 

6,8 

28 2,7 

-hl8,3 

-h2I,l 

9,3 

4,2 

28 2,4 

-hl 9,3 

-+*20,0 

9,9 

6,9 

28 2,4 

-hl 7,3 

-hl 4,4 

8,9 

8,1 

• 

* 

• 

8,9 

8,8 

• 

• 

• 

8,5 

9.7 

4,1 
, 3,0 

28 2 0 

-4-20,2 

-4-23,1 


49 0 8 
42 35 37 36 35 
Ich andere das östliche Lager. 


35 39^40 

38 

0,8 

11,9 

28 1,9 

-4-20,4 

-4-22,4 

15 8 

11 11 

6 

4,4 

12,9 




4 

8 

6 

O 

7,0 

10,1 




9 

12 11 

8 

5,7 

114 

28 1,0 

-hl 7,2 

-4-17,0 

7 38 

40 38 

38 

5,8 

11,0 

• 

• 

• 

33 12 

15 

14 

12 

5.2 

9,8 




44 48 

52 

50 

-r- 

4,2 

ln, 7 

28 0,8 

4-18,6 

■4-20,4 

54 20 

25 

24 

•r> 

4,4 

10,2 




12 51 

58 

56 

51 

3,9 

8,0 

28 0,4 

-h20,7 

-4-23,2 

48 56 

62 

60 

56 

3,7 

7,2 




42 30 

32 

30 

28 

5,2 

5,7 

28 0,3 

-4-21,6 

-+-23,8 

46 12 

18 

16 

H 

6,0 

5,1 

• 

• 

• 

4 

7 

3 

4 

5,4 

5,8 




59 

62 

59 

58 

5,6 

5,6 

28 0,3 

-4-21,6 

"+-23,4 

20 8 

13 

II 

. 9 

7,9 

3,5 

• 

• 

• 

5 

12 

8 

6 

8.1 

3,1 




58 

4 

3 

58 

7,9 

3,5 




29 54 

54 

54 

50 

1,2 

10.2 

28 0,2 

-4-21,5 

-4-22,7 

54 52 

152,50 

48 

3,7 

7,9 




49 40 40 41 

38 

7,3 

8,2 

28 0,2 

-4-21,4 

-4-21,2 

44 58.62,01158 

* l-l 

4,1 

6,4 

28 0,2 

4-20/ 

4-18,6 



1 


[lli 57' -h 16"70 (1) -ho"l61J| 


340 41 40 , 5 ] 

-+-161,2 


4' F. C. I 

— 0,0 

332 21 51,2 

-hl 08/) 

45,9 

5' F. [20** 10' -h 19" 64 (3) -h 0 " lG3il? 

. 

274 41 37,0 

-h 4,6 

. 48,7 

Gircum polarstcrnc beoh. 


249 34 56 6 

— 21,4 

48,7 

|| 

- 4,3 

230 59 33,7 

— 46,5 

. 50/ 

S'F. oben. 

— 0,0 

34,2 



4 ' F. W.SS — 23,7 -h 8,5 SN — 23,6 -h 8,8p 

-h 5,7 

33,7 



9 ’ I’. unten. 

• 

270 7 42,5 

-h 00 

. 49,9 

[ 3 I* 12'-+- 20" 78 (1) -+-0”l50]? 


296 58 15,1 

-h 28,3 


Vf. c. 1. 

-4-0 2 

301 12 33,9 

-h 33,3 


r. !•’. G. 

— 0,7 

227 45 44,5 

— 50/ 

51.3 

9’ F. A\ -SS — 19/ -h 0,5 SN — 16,9 -h 2,7 





[48** 21* -h 23 "03 (5) -h ü"l641 ! 


340 36 20,2 

-hl 56,6 



? 

336 54 18,4 

4-131/ 

* # 

811" N.R. 

• 

313 21 48,1 

-h 53/ 

. 46,7 



303 48 59 8 

-h 36,5 

47/ 

W.SS — 18,5 — 1,6 SN — |r,. 0 -h l,oj 


264 42 29,4 

— 5,1 

48/ 

W.NN — 16,0 -h 1,0 

• 

• # 

, • 

• • 

W.NN — 8,8 -h 8,7 





fl2>> 13'-h25”99 (3) -+-0''l55i 


329 35 50,7 

-h 92,7 

49/ 

W.SS — 10,9 -h 6,4 SN — 8,9 -h 8/. 

— 7,2 

214 15 9,8 

— 81,9 

50,2 

l'F. 

— 0,0 

7,9 



4 F. 

- 7,2 

8,2 



7 F.W.SS — 14,6 -h 1 1/ SN — 13.9 -h 1 1,8. 

• 

270 7 43,4 

-h 0,0 

. 50,8 

14** 39'-h23*'54 (4) -ho'158] 

-h 0,3 

273 33 17,9 

-h 3,4 

52.5 

3' F. 

-h 0,0 

327 44 55,7 

-h 86,7 

51,0 

Tt F 

-h 0,7 

290 54 28,9 

-h 20,9 

49,5 

2 ’ ».7'F. 


302 12 57,9 

4- 34/ 


4' 1 • C. 

-h 0/ 

303 48 62,3 

-h 36,2 

49,4 

l'u.7’F. 


264 42 30/ 

— 5.1 

49/ 

W.SS— 9,5 -+-4,9 SN — 7/ -h 7, 5,| 

—30 2 

227 45 43,9 

— 49,2 

. 51,0 

2’F. 

—21,9 

43 0 



38’50" 

— 16,2 

43,3 



4J 40 ’ M. O. d. Aeq. .luly 10 — 28.' 

-h 0,7 

312 20 6,7 

-h 49/ 

220 43 58/ 

F. West 220° 43' 59 "2 (25) 1 

-h 3,5 

6/ 



6 44’” ! 

-h 7,9 

4,4 



1042'’ 

. 

210 29 61,5 

— 92,1 

. 63,5 

fl3*> 28' -+-29 93 (6) -ho"l4o|| 

— 0,3 

270 54 54,2 

-h 08 

62,6 

3'ii. 5'F. W.SS— 5,7-hlO.f. SN— 3,1-hl-V 

- 0,7 

240 49 43.2 

— 30,6 

61,4 

l’u.7'F. W.SS — 5/ -h 10,9 


194 44 63,7 

—212,0 

64,7 

% * i | 


Meridiankreis. 


5s 





DurcHcancszeiten in nen dieFaeden 

Mer. Fad. 

CunRKCTION 




Tao 

Namen deii Sterne. 










i>. Isst. 

->. UUK 

b 

m 

n 

1 

o 

3 

8 

4 

9 

5 

6 

7 

im Mittel 






** 

44 

»4 

44 

44 


44 

O 

*4 

h ' " 

44 

44 

44 

04 

44 

Jiilv 6. 

191 Lacaillii . • • 

5,7 

27,8 

49,3 


10,3 


Jl«8 

53rl 

14,4 

17 14 10,57 

— 0^0 


—0,60 

—0,40 

—0,45 

j ü. 

01 c 2 Ophiuchi . . 

35,1 

57,4 

19,3 


41,2 


2,4 

24,5 

46,1 

17 20 41,04 

— 0,28 






u Ophiuchi .... 

41,1 

Ir« 

22,7 

• 

43,0 

• 

3/.’ 

23/} 

43,8 

17 26 42,94 

— 0,67 

-4-15,35 

• 

• 

• 

* 




42 

35,0 

18,0 

40 

52,5 

49,5 


0 59 18,35 

—22,3 


—0,65 

—0,36 

—0,55 


u Arielis 

7,2 

29,4 

51,3 




13,7 

55,5 

17,1 

1 57 12,58 

— 0,67 

-4-16,70 




• Juiy 7. 

[i Aquilac .... 







33,3 

13,4 

33,0 

19 46 33,52 

— 0,65 

-4-19,60 


— 0/4 

— 0,40 


Uka xvs 

2,0 

24,1 

45,4 


7/> 


>8,0 49,5 

10,7 

19 55 6,86 

— 0,46 






u Capricorui . . . 

45,9 

6,7 

27.5 


47,7 


7,8, 

28,3 

48,7 

20 7 47,69 

— 0 51 

■4*19,73 





« Cygni 

• 

21,3 

49,3 

• 

17,0 

• 

44,7 

13,1 

40,7 

20 35 17,17 

— 1,04 

-4-19,58 

• 

• 

• 

fl 

,3 Ctphüi 

15,5 

14,7 

13/) 

52,1 

10,2 



5,6 

2,5 

21 26 10,29 

— 1,83 






Polaris 


31 

A3 

29 

Jl 

36 

45,5 

44,5 


0 59 11,83 

—19,0 

• 

—0,70 

—0,56 

—0,43 


« Pcrsci ..... 

11,5 

42,9 

13,6 


43,8 

# 


44,8 

14,9 

3 11 43,88 

— 1,16 

-4-20,78 

. 

. 



Fi. vn II. H. . . • 


59,2 

21,2 


42,5 


3,5 

25,6 

46,7 

5 21 42,45 

— 0,82 





f July g. 

Mr.ncunl. /{.dunstig 








39,6 

0,7 

8 53 57,80 

— 0,79 





Polaris — s. ruhig 

17 

3 




18,0 




12 58 34,03 

-Hl 7,9 






« Virginis .... 









46,9 

13 15 46,5 

— 0,55 

-4-22,02 


. 



a IJoolis 

23,0 

44,9 

6,1 


27,3 


43.2 

9,5 

30,4 

14 7 27,23 

— 0,77 

-1-22,56 


— 0,53 

—0,45 


« Lyrac 


55,2 

21,2 


46,2 


11,0.37,0 

2,0 

18 30 46,17 

— 0,98 

-4-22,98 




36 t Sagil/arii . . 

40,3 

2,3 

23,9 


45,1 


6,1 

27.6 

4,8,8 

18 46 45,04 

— 0,44 






41 tt Sagittarii . . 

5,1) 


48,5 


.9,6 


307 

52,4 

13,5 

18 59 9 70 

— 0,44 





* 

Mo\n /. 11. . . . 

29,0 

• 

. 

28,2 

34,9 

• 

56,2 

• 

• 

19 7 34,82 

— 0.47 

• 

« 

• 

. 


.. 11. li 



40,1 


1,5 


22,9 

44,8 

6/S 

19 10 1,60 

— 0,47 






y Aquilac .... 

41,- 


•23,0 







19 37 43 00 

— 0,68 

-4-23,29 





« Aquilac .... 







21,4 

41,5 

1,5 

19 42 1,47 

— 0,66 

-1-2.3,23 




■j 

3 Aquilac .... 

•29,1 

50,0 

10,2 

• 

30/1 

• 

49,6 

9,7 

29/i 

19 46 29,94 

— 0,65 

-4-23,19 

• 

• 

. 


Uiu.vvs ; Wolken 



32,1 


53,4 





19 54 53/M) 

— 0/13 





July 9. 

3 Leonis s. zilt. . . 

•|7,S 

9,2 

30,1 


50^ 


10,9 

31,6 

52,2 

11 39 50,50 

— 0,91 

-4-25,83 

—0/30 

— 0;73 

— 0,43 


y Urs. maj. ...» 
Polaris — 






27,5 


26,6 

0,7 

11 44 17,83 

— 1,34 

-4-26,03 


u 

16 

o 

56,5 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

12 58 31>50 

-4-17,0 

• 

• 

• 

. 


Polaris — .... 






43,5 

37,5 

38,0 

50/) 

12 59 0,57 

—12,1 


-4-0,02 

—0,43 

-4-0,40 


a Virginis .... 

41.1 

1,3 

22,5 


42,3 


2,3 

23,0 

43,0 

13 15 42,44 

— 0,58 

-4-26,10 




* 

M 

ii Urs, min.— . . . 

*f 0 0 0 

4,0 


36,7 

30 2 

51,5 

15,5 

7.1 


43,5 

2 50 51,79 

— 085 


— 4— <),rx 

—0,27 

-4-0,23 


44 0 0» 

a Pcrse! 

2.8 

34,2 

5,0 


35,3 

• 

5,0 

36,2 

6/5 

3 11 35,27 

— 0.11 

-4-28,42 




|{ 

a Anrigac .... 


31,4 

0,5 


28,6 





5 3 28,67 

— 0,12 

-4-28,61 





3 Orion is .... 






6,2 

26/1 

46,4 

5 5 46,30 

— 0 , 3 : 

-4-28,64 




| 

3 Tauri 

46.2 

9,3 

32,7 


55,' 


17,3 

40,2 

o ? 7 

5 14.5501 

— 0,23 

-4-28,48 




; lulv 10. 

Muncvii 1. 1(. . . . 

■29," 

51,8 

12,8 


33,4 


■•A 1 

15,1 

35,8 

9 3 33 44 

— 0,3.- 



—0^8 

-4-0,33 

I 

3 l.conis 


4,8 

25, S 


46,3 


6,4 

27,3 

48/) 

1 1 39 46,18 

— 0,3r 

-4-29.59 





y L'rs. maj. .... 
Polaris — s. ruhig . 

f* » 0 0 0 0 





12,7 


46,6 

21,1 

55/5 

1 1 44 12/.7 

— 0.02 

-4-29, 84 




S 

'' 

• v. 

41 

24,7 

22 

* 

* 

• 

• 

* 

0 

12 58 55,93 

— 9,6 

* 

• 

• 

* 

« 

Polaris— 

" 

• 

‘ 4 


• 

11,5 

32.5 

42 

41 

26 

12 59 9,9C 

—24,7 

• 

-4-0,2' 

• —0,2« 

-4-0,62 


" 

« Virginis .... 

ir.s 

58,0 

18,3 

• 

38,3 

• 

53,4 

18,8 

39,5 

13 15 38,29 

— 0 r V 

-4-29,9' 

. 




/; l'rs. maj 


12,2 

43,3 


14,1 


44,8 16,2 

4S2 

13 40 14,01 

-4- 0,51 

-4-29,9. 

$ 




u Boolis ..... 

i',: 

36,3 

57,9 


18/ 


39.7 

1,2 

23/1 

14 7 13,60 

-f- 0 , 0 ; 

-4-30,0. 

1 



j 

M 

« Seorpii 




1 



44,5 

7,3 

30/1 

16 18 22,77 

— 0,5 

-4-30, 57j 
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’J 1 


•No NIE», 
I |llljli 

H 

Nu 

eai; 

■+• 

Dar. 

l HEll 
ISNt.N 

MOSICT, 

ÄL6SIÜ 

Reo 

Angabe 
des Kleists 

Ref n. 

Ort 

D. Aiqiut« 

| 

11 E M E 11 K 1 : Ni c E N. 

• 44 



*4 



Z, L. 



u 

0 * " 

•t 

0 4 44 

(«=*£ o"o7 Mära 26 — Oel. 17) 

55 32 

42 

hr 

30 

7,9 

V 




-4- 0,‘J 

295 55 35^1 

-+- 20,4 


l'F. N.R. * 

2ß 59 

OH 

04 

64 

7,1 

S,9 

27 11,3 

-4-20.1 

•+■21,2 

-+- 1,7 

296 27 4,3 

•+■ 27,1 


38' 50" S. R. 








4 - 21 .: 






115b 20’ -4- 57" 96 (1) -4-0"l30| 

ij 1 1 

18 

14 

13 

6,7 

8,2 

• 

• 

• 

• 

291 13 15,4 

-4- 21,6 

319 21 49,3 

{Oli 2-4-59 09 (2) -4-(i" 1351 

7 38 

-14 

42 


7,5 

7,8 

27 11,3 

9-18 2 

-4-15,5 


305 7 41,5 

-+- 39,'. 

48,0 

W.SS -16,7-4- 6/i SN - 1(5,1 4- 7,9 

. 24 

20 

26 

25 

V 

8,4 

• 

• 

• 

9- 7,0 

230 59 33/1 

— 45,3 

• 50,4 

3 t- M. 0. d.Aeq. Juny27 — July (0 

30 

34 

34 

32 

9,0 

7,0 




9- 2,4 

32,7 



5130 Ost 319° 21' 50 '2 ( 40 ) 

Li 2 

36 

34 

.54 

8,8 

7,4 

27 11,3 

9-18,0 

-4-15,8 

-4- 0,7 

33,4 



8'F. - ' 

31 2 

13 

y 

t 

v> 

0,4 




9- 0,9 

296 31 7/5 

-4- 26,9 


1'F.S.R. 

39 32 

40 

40 

35 

0,4 

4,9 

27 1 1,4 

9-21,4 

9-23/) 

-4- 1,7 

293 59 37/) 

-+- 26,3 


42'58" N.R. 

«5g 

67 

63 

50 

5,5 

3,0 




9- 0,3 

305 43 59/5 

-4- 35,8 

46,1 

l'u.7' F, [12') 28'-+-60"76 (2) -4-o"l3GI 

• 43 

4H 

48 

44 


2,2 

• 

• 

• 

— 0,0 

227 45 41,9 

— 48,0 

• 49,9 

4" F. 

30 

32 

51 

52 

0.1 

2,4 




— 6,7 

42/) 



9' F. oben. 

42 

44 

44 

41 

7,7 

09 

27 11,2 

-4-23,7 

-4-25,7 

9- 2,9 

39/2 



4'2l"uiU. W.SS— 12,2— 2/) SN— 9, 2-4-1, 0 

35 30 

37 

52 

64 

3i$ 

4/9 





329 35 54,1 

-+■ 90,0 

50,1 


13 8 

18 

13 

12 

7,8 

8,8 





291 13 13,0 

4- 22,1 

48,4 

(üb 2 -+- 5 650 (2) -4-o ' 1501' 

7 38 

43 

41 

.19 

7,b 

9,0 

28 1,7 

-4-16,8 

9-12/5 


305 7 41,3 

4- 40,0 

49,0 


59 34 

;g 

35 

34 

10,1 

9,0 

28 1,9 

4-15/5 

-4-13,6 

9- 0,7 

230 59 34,4 

— 40,1 

. 50,7 

8'F. 

33 

40 

38 

30 

11,2 

7,9 




-4- 0,0 

34,0 



4' F. 

4) 

44 

41 

39 

11,4 

V 




— 3,8 

33,7 



3' 40 " oben. 

45 62 

33 

54 

53 

10,1 

4,9 




— 5,7 

227 45 42,9 

— 50y4 

50,0 8'F. oben. 

4« 

32 

51 

: 2 

ü,i 

3 9 




— 0,0 

43,9 



4'F. 

44 

48 

45 

40 

11,7 

3,4 

28 2,5 

-4-18,5 

-4-193 

9- 4,3 

42,2 



9’F. unfen. 

35 43 

32 

48 

49 

7,8 

7,7 

• 

• 

• 

• 

329 35 48,0 

-4- 94,1 

. 48/i 

[M>» 47'-4-7"83 ( 2 ) -*-0"l44 >3 

30 33 

40 

38 

42 


8£ 

28 2,4 

9-17,4 

9-15,0 


345 20 41jC 

-4-211,9 

46,6 


39 2* 

32 

.30 

28 

12,0 

7,2 

9 

# 


9- 7,2 

230 59 32,2 

— 40,3 

. 49,8 

52' 44" unlcrr. 

40 

42 

40 

39 

10/5 

9,0 




— 4,3 

34 7 



8’ F. oben. 

38 

39 

39 

39 

12,2 

7,0 

28 2,1 

9-14,5 

9-12,5 

9- 0/) 

33,0 



4'F. 

42 34 

37 

56 

33 

11,1 

9,0 

28 2.1 

-4-14/5 

-4-13,5 

9- 0,6 

296 42 54,1 

-4- 28,0 

• 49,9 

2 ' u. -f F. Tlb 57 , -f-9"44 (l) -4-o' , |45jj: 

59 40 

ii 

40 

39 

~9,6 

9,9 




“ 4,3 

230 59 35,5 


50,6 

8' F. oben. 

iS 

39 

38 

.39 

1 1,0 

7,9 




-4- 0,0 

34,7 



4' F. 

30 

.34 

34 

31 

11,9 

7,8 

28 -V 

9-14,2 

-4-11,1 

9- 5,7 

34,0 



9’ F. unlcn. 

42 4? 

52 

52 

52 

9,0 

11,5 

28 3,0 

9-14 1 

9-12,0 

• 

296 42 53,4 

-4- 28 8 

. 49,0 


II 37 

33 

01 

GO 

8,4 

10,5 

28 3,1 

9-14,9 

-4-14,8 

9- 0,1 

303 11 62/1 

-4- 37,1 

49,1 

3’ F. W.SS — 22,1-4- 7,4 SN -21,0-4- 7,7t, 

• 19 

18 

IG 13 

9.3 

9/) 

• 

• 

• 

• 

273 33 16,7 

4* 3,5 

• 51,8 

W.SS— 21,6-1-0,9 

46 

53 

33 53 

8>1 

10,3 

28 3,1 

9-15,4 

9-15,7 


327 44 54,6 

•4- 89,1 

51,5 

[4b54'-4-13"35(C) J H)'lC5 


32 

30 

31 

10,0 

8,1 




-4- 0,1 

290 54 28/) 

-4- 21,5 

49,2 

3'F. 

49 39 

04 

62 

62 

_8/) 

8,7 

28 3,1 

9-10,7 

-4-17,5 


335 48 62,2 

-4-123,8 

48,2 


30 33 

33 

62 

02 

90 

7.3 




-4- 0,6 
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• 

02,3 

10,2 

• 

37,2 

• 

59.5 

22,3 

44.3 

15 26 37,37 

— 0,39 

4 - 47,68 

# 

• 



« Scrnentis . 


0,1 

20,5 

4l,o 


0,8 


20.4 

41.0 

0,8 

15 35 0,83 

— 0,22 

4-47,63 





« Amlromcdac 


33,2 

00 3 

19,3 


41.9 


4.0 

26.7 

49,1 

23 58 41 68 

— 0,32 

4-48.97 


4-0,02 

—0,49 


y Pcgasi . . 


31,6 

02,0 

13,7 


34,0 


54.2 

14,9 

30.2 

0 3 33,90 

— 0.17 

4-43 95 





Polaris . . 
" • • • 


48,0 

59,0 

• 

03,0 

38,0 

0,0 

12/) 

• 

• 

0 58 37,18 

—19,8 


• 

« . 

• 1 


tt • • • 

Venus II. li. 






54gi 


15.6 

37,3 

08.0 

4 34 54,62 

— 0,25 





■ .luny 29. 

Sonne I. R. 


04,2 

16,9 

38,0 







6 28 0,17 

— 0,47 


—0,40 

—0,28 

-0413 


>• II. R. 




06,4 


18,0 





6 30 17,95 

— 0 47 






Polaris— . . 
" • • 








41 

41 

01.0 

12 58 3,27 

4-12,1 

• 

• 

• 

• 


" . • 
a Virginis . 



37,0 

07 0 






17,6 

13 15 17,40 

— 0g$0 

4-50,96 




13 

1 ] Urs. maj. . 


. 

02,2 

23,9 

44,4 

• 

3,4 

20,2 

56,5 

27,3 

13 39 54.48 

— 0,72 

4-51,00 

, 

• 

• 

j • 

y Pcgasi . . 



49,3 

10,1 


30,6 


50,6 

11,4 


0 3 30 46 

— 0,27 

4-52,52 


—0,09 

—0,45 

I 

Polaris . . . 









5 

47 

0 58 32,90 

—18,5 






n lauri . . 


0,8 

27,0 

43,1 


8,5 


29,1 


10,0 

4 25 8,58 

— 0,43 

4-53,37 


—0,26 

— 0/0 

1 

Venus II. R. 








17,2 

39,1 

0.3 

4 39 56,33 

— 0,45 





I FunyäO 

Sonne I. li. 




43,9 


5,6 





6 32 5.30 

— 0,46 





li 

« II. H. 



39,4 

1,0 


23,0 





6 34 22,97 

— 0,46 






Mond I. R.\ Wolken 

33 4 

24,4 

10,0 


30,2 


55.1 










a Herculis . 


02,1 

13,2 

34,2 

. 

04,4 

• 

14,3 

35.8 

56,1 

17 5 54,56 

— 0,41 

4-54,85 




{ 1 * 

u 1 auri . . 



24,1 

40,1 




26 . r 

47.1 

7,3 

4 25 5,60 

— 0,43 

4-56,31 





1' EN US II. R. 


01 : 

16,3 

38,1 

. 

09,1 

• 

20,4 

42,0 

3,2 

4 44 59,23 

— 045 





■ 

ti ürionis 


08,2 




18,2 


33,1 

58,3 

18,3 

5 5 18,20 

— 0,29 

4-56,49 
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Noxien 
i |mj n 

IV 

Niv 

au 

-4- 

Bai». 

Tiiem 

ISSEX 

ll) M KT. 
AUSSEN 

Red. 

Ancabe 
des Kreises 

Refii. 

Our 

D. Aeijuat. 

Beuidkcxcin, 


4/ 

M 

o 



Z. L. 



U 

0 * »4 

H 

0 / M 

(c = + o"ü7 März 26 — Ocl. 17.) 














Circumpolnrslcrii hcoh. 







28 0,0 

■4*18,6 

-4-17,5 





115h 27'-+-23’72 (1) 4- 0"1841 

Um 

1 *» 

30' 

'lh. -4-15,6 4- 15,3 

; Mirc- 4 - 0,00 

bedecklcr Himmel* 

Jm 3 h 10 ' 

fh. 4- 15,44- 15, 0 ; Mirc-4-0,13, 

53 41 

47 

45 

45 

9,0 

9,5 

27 11,7 

-4-15,8 

-4-164 


236 53 45,2 

— 36,4 

220 43 60,1 

[4h 26’ -+- 20 "ll ( 1 ) -t-o''l50, 

27 40 

44 

42 

42 

7,8 

10.7 




— 0,9 

244 27 43 9 

— 26,7 


l' F. N. R, Milli. Ort d. Aeq. 

S 6 8 

15 

14 

12 

7,9 

10,6 

27 11,7 

—4—15,8 

-4-15,7 

— 1,6 

243 56 134 

— 27,3 


l'56'‘ S. R. Juny 22 . 220 ° 43' 59 ' 0 ( 3 ) 














— 22.* 58 '3 (3) 

19 54 

63 

56 

60 

4,7 

12,2 

• 

• 

• 

-4- 0,7 

312 20 6,0 

4- 50,7 

. 59,0 

8' F. — ZI.* 59’ 6 (3) 

20 1 

9 

6 

6 

7,9 

94 




-4- 0,0 

04 



4' F. — 26. 57"4 (3) 

2 

10 

6 

6 

6,4 

10,5 

28 0,2 

-4-16,7 

-4-164 

~ 4,3 

5,6 



9'F. uni. W.SS — 13,94-1 14 S X — 12,9-+- 1 3,3 

>4 55 

55 

51 

53 

8,5 

8,2 

• 

• 

• 

• 

270 54 52,8 

+- 0,8 

. 62,7 

[15h Ü -+-27”70 (2) 4- ü"ll4j 

45 10 

10 

16 

12 

11,3 

6,3 

28 0,2 

-4-16,2 

-+-1.3,4 


194 45 8,5 

—212,0 

634 


0 46 

56 

43 

52 

11,6 

9,0 

28 0,1 

-4-13,5 

-4-11,6 


346 0 43,0 

-i-22-1,0 

56,7 

W.&S— 17,0-4-164 SX — 16,6-4-17,1 

52 36 

41 

38 

38 

14,5 

6,4 





248 52 30,5 

— 22.0 

58,0 

Circu ui polarster ne hcoh. 

613 

22 

13 

18 

8,5 

12,9 

• 

-4-13,2 

-4-12,4 

— 7,5 

309 6 14,4 

-+- 46,1 

• 584 

3’ F. 

9 

19 

15 

15 

8,9 

12,6 




— 3,0 

15,0 



51' 12" 

2 

15 

10 

10 

7,8 

13,8 

23 0,4 

-4-13,1 

-4-12,7 

— 0,7 

14,2 



8 F. [ 2 h 13'-4-28"93 ( 2 ) -4-o"l3Sj 

12 32 

36 

36 

34 

6,9 

12,3 

28 0,2 

-4-14, C 

-4-15,6 


240 12 394 

— 32,1 


4'F. C. 

53 43 

49 

48 

46 

9,5 

9/4 





23 f, 53 464 

— 36,6 

61,0 


134 

39 

38 

37 

64 

10,9 

27 11^3 

-4-15,9 

-4-174 

— 0 1 

245 1 41,2 

— 25,9 


5’ F. C. 

50 18 

20 

20 

22 

7,5 

9,4 

27 11,8 

-4-16,4 

-4-17,6 


212 50 23,0 

— 85,9 

63,1 

[I lh 1"’ 4-3o"24 (2) 4-o"l30j 














W .SS — 15,7-4- 13,7 S.\ — 14,4-4- 15,3 

• 

• 

• 

• 

• 


28 0,0 

-4-15,3 

-4-14,4 



















W.SS — 174-4- 164 SX — 16,6 -4- 17,8 

6 12 

24 

19 

18 

8,4 

13,1 

• 

• 

• 

— 7,5 

309 6 154 

-+- 46,0 

• 59,6 

5’ F. 

20 

30 

26 

23 

7,2 

14,3 




—16,6 

16,1 



13' 2 " unten. 

15 

24 

20 

22 

7,6 

13,9 

27 11,9 

-4-12,9 

1t12,7 

— 94 

16,9 



14 37'' oben. 

26 36 

42 

40 

41 

7,2 

11,9 




— 04 

244 26 43,9 

— 26,7 


8' 5” N.R. 

55 0 

12 11 

8 

72 

11 8 

28 0,0 

-4-14,7 

-4-164 

— 14 

243 55 124 

— 274 


10' 0” S. R. 

5014 

21 il7'16 

6,4 

11,1 

27 11,7 

-4-15,9 -4-1323 

1 

212 50 21,4 

— 85,0 

62,7 

19h 19' 4- 33” 11 (1) -4-0” 136] 

den krleuchlungsspicgcl und rcktifizirc ihn. 






»vMifii i m iit^ uiiu i < nuiw.iii. i im« 

Ich rcktifizirc die Horizonlalfädcn nach e Virginia. 

Ich rcktifizirc noch einmal die H o r i z o n t alfä den. W.SS — 

östliche Lager. W.SN — 12,84-17,1 SS— 14, 1-4-1 5,8 
richtiger zu stellen. 

Ich corrigire die H o r i z o u I a 1 fä d c n. 

Ich corrigiic noch einmal die H o r i z o n 1 a 1 fä d c n. 


16,3-4-12,$ SX — 15,0-4-14,3. Ich ändere dasfl 


19 26 

34 

29 

.',0 

7,0 

11,4 




1-31 3 

312 20 54 

-4- 50,7 

57,4 

2' F. W.SS— 14,5-4-14,5 SX — 12,94-10,4] 

33 

40 

47 

37 

7,6 

11,0 

27 11,1 

-M4,* 

4-15,6 

-4-24,1 

4,0 



3734" 

48 

59 

54 

">4 

12,1 

6,3 




-4-15,4 

3,6 



4l'45'' 

13 6 

15 

10 

12 

88 

12,5 

• 

• 

• 

4- 1,0 

291 13 15,2 

4- 22,1 

319 21 48,6 

1' u. 7 ’ F. [oh 2 ' -K4l”66 ( 2 ) -4-o''l46j 

7 32 

38 

36 

38 

7,4 

13,9 

27 11,3 

-4-12,5 

-4-11,1 


305 7 42,1 

-4- 404 

48,4 

4' F. W.SS— 20,74-14,8 SX— 20,74-14,9 

4 

7 

6 

6 

13,1 

8,5 




-KU, 4 

230 59 32 8 

— 46,1 

50,1 

6’ F. M. (). d. Aeq. Junv'JC — 27.! 

59 10 

13 

12 

12 

8,5 131 

27 1 M 

-4-12,5 

4-11,8 

44' 1.3 

354 



17' 3" Ost 319° 21* 50'* 1 (3) 

55 

59 

58 57 

11,5,10,1 




-4-37,5 

33,4 




42 31 

34 

32 32 

1 



27 11,4 

-4-16,4 

-4-184 


264 42 30 4 

— 54 

49,5 
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Tag 

Namen deh Sterne. 

1 

2 

3 

8 

4 

9 1 

5 

6 

7 

im Mittel 

d. Isst. 

d. Uhr 

1) 

m 




4t 

4t 

44 

tt 

tt 

tt 

tt 

44 

4t 

h ' " 

44 

44 

44 

44 

44 

J uny 21. 

Polaris— Wolken 

44 



50,0 


59 




12 58 33,67 

-4- 2,7 


+0.07 

4-0,27 

—0M 

W. 

a Coronae .... 







22.6 

45,8 

8,6 

15 27 0,70 

-4- 0,28 -+-23,72 




* 

Dm Oh 0' Th. + 17.2 4- 14,7; 

Mi re -4- 0,02« 

Um lh 0 

Th 

-4- 15,7 -4- 14,6 I 

Mwc - 4 - 0 , 02 ; alle lenster 

offen* 


Dm 4h 20’ TIi. + 15i6 + 16i6! 

Mire -4-0,10 

beiter. 










a Tauri ( 


1 

1 

I 

35,2 


55,7 

16,5 

38,0 

4 25 35 25 

— 0,07 

4-26,11 

—0,19 

— 0,10 

— 0,lf. 

Juny 22- 

SONNE /. R. . . . 1 


34.6 

56.5 

I 






5 59 17,95 

— 0,09 






» II.R. . . . 1 


52,2! 

14, 3| 

1 

35.8 





6 1 35,70 

— 0,09 






Um 12h 40' Th. + 16,7+ 17, < 

>; 

Iire-+-0.1 












Polaris — 

• 


52 


31 

63,5 

4 

2 

* 

12 58 30,60 

-t- 3,1 

* 

• 

• 

• 


y Urs. maj 



47,2 


17.5 


48.2 

19,9 

51,9 

13 40 17,60 

— 0,19 

+27,50 

• 

r 

• 


a Scorpii 

18,6 

40.3 

3,2 


25,0 


46,7 

9,2 

32.2 

16 18 24,90 

-4- 0,06 

+27,89 




* 

y Urs. maj. — . . . 

29,2 

4,3 

39.5 


13,3 


47,1 

22,1 


23 44 13,40 

-4- 0,40 


—0,18 

+0,0S 

—0,31 


a Andromedae . . 

:,4.o 

16,4 

39.2 


1.3 


23,7 

46,6 

9,7 

23 59 1,37 

— 0,00 

+28,74 





Polaris 

23,5 

11 

7,0 

19,5 

41,0 

26,5 

• 

• 


0 58 41,42 

- 8,4 

• 

• 

• 

• 


« • • • • • 
Um 12h 36' Th. + 13,2 + 

-12,4 

; M 

ire- 

1-0,20 












Venus II.ll. . . . 

1,5 

22,6 

44,3 


5,1 


26,0 

47 4 

9,7 

4 5 5,03 

-+- n,r>4 






« Tauri 

30.1 

50,4 

11,4 


32,0 


52,6 

13,5 

34,9 

4 25 31,96 

-+- 0 07 

+29,22 




' J uny 23. 

Mencuu /./?.. . . 







28,0 

61,2 

13,4 

7 15 6.95 

-4- 0,03 






« Ilydrae .... 

36,2 

56,2 

10,4 


36,2 


55,9 

16,3 

36,9 

9 18 36,11 

-+- 0,19 

+29,97 





Polaris — .... 

32.5 




22,0 

•14,0 




12 58 21,20 

-4-10,4 


— 0,fF 

+0,14 

—0,36 


Uni 13*» 5 Th. -t- 15,3 -H 14,0 

; m 

irc-4-0.27 












et Virpinis .... |37,0 

57 /) 

17,2 

• 

37,3 

. 

57,4 

18,0 

3S,5 

1.3 15 37,33 

-+- 0 28 

+30,51 

—0,12 

+0,20 

— 0,33 

♦ 

Um Oh 12' Th. + 13,0 + 12,4 
















Polaris 







18,0 

15/, 

• 

0 53 39,25 

— 9,0 

• 

• 

• 

* 


Um lb 33' Mi re -+-0,25 














/ 


,J uny 24. 

Sonne T, R. ... 
















i 

« //, /?. • • • 
















j 

a Hydrae s. zill. . . 

32,8 

52,5 

13,2 


33,1 


52,8 

13,0 


9 18 32,83 

-4- 0,32 

+33,11 





Ich schraube die beiden Hälften des Fernrohrs 

ab und fege sic mit einer Bürste aus. 

Ich reinige 


Polaris — 

1 

|37,5;36,5l 

13,5*39,5 

48,0 



1 12 58 14,52 

|-+- 11,5 


i— 0,20 +0>14 

—0,38 


Um lb 55 Th. + 15,2 + 14,8 

; Mi re -4-0,35 




' 








a Virginia .... 

130,4 50,4! 11,2 

1 

31,2 


51,2 

11,4 


| 13 15 31,00 -4- 0,28 

+36,83 


1 



Ich schraube die Ocularhälftc 

des Fernrohrs 

noch einmal ab , 

um 

len lirleuchtungss 

picgel 


et Coronae .... 

140,3 

1 2,9 '25,3 

[ 



9,7 

32,3 

55,3 

15 26 47,42 



+0,02 




« Serpcntis .... 


1 

151,3 


1 10,6| 

30,8 


11,5 

15 35 10,32 






J uny 25- 

Um 4h 20' Th. +12,9 + 12,2 

; Mi re +0,35; Iriine. 










J uny 26 - 

Polaris — 

W • • • . . 

29/ 

40 


33,0 






12 58 17,10 






O. • 

»/ • • • • • 
a Andromcdac . . 

40,. 

3,5 

26/1 




110 

33,8 

56,1 

23 58 48,71 

— 0,12 

+41,66 

—0,20 

+0,13 

—0,42 


y Pcgasi 







1,1 

22,0 42,2 

0 3 40,93 

- 4 - 0,01 

+41,67 





Polaris 

w •••••• 

V ...... 








10,5 

56£ 

0 58 40,50 

—17,2 





Kl uny 27 

y Urs. nr j 



25/ 


>9,5 


33,7 

8,4 42,4 
1 

1143 59,74 

— 0/18+43,54 


+0,02 
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Angabe 
nts Kreises 
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B UI t II S 0 N G K N. 

* 

/« 

i “ 







*4 

0 • M 

// 

0 / •* 

(n = ^Io"o7 Mänr.26 — Ocl. 17.) 

19 52 

60 

56 56 

7,1 

7,4 


• 

• 

• 

4-12,1 

312 20 8,4 

4- 49,7 

220 43 60,5 

4l'ls" uulen. 

50 

56 

52 50 

8/) 

6,5 





4-17,7 

83 



43'4o" oben. 

56 

64 

58 60 

6,7 

7,9 





4- 7,5 

8,1 



3’f. Milli. Orl d. Aeq. Juny 16. 

45 45 

48 

46 43 

8,4 

6,2 

27 

8,4 

4-19,0 

4-18,4 

4- 0,0 

227 45 44,6 

— 49,7 

319 21 514 

4’ F. W . 220 ° 43' 6o"5 (3) O.319 0 2l'5l''8(3) 

44 

50 

43 50 

8,0 

6,7 





— 3,5 

43^ 



6'47" ^ — '' 

49 

57 

54 57 

8,8 

6,0 





— 7,1 

44,4 



10' 7" Mire 4- 0,40 

35 50 

55 

52 54 

0,7 

8,0 

27 

8,4 

4-18.8 

4-18 1 

• 

329 35 53,9 

4- 92,9 

. 51,4 


13 14 

21 

16 18 

7,0 

10,6 



4-16,2 

4-14,7 


291 13 20,6 

4- 21,5 

51,5 

Mire 4- 0,7 

7 39 

45 

42 43 

6,8 

10,9 

27 

8,7 

4-16,2 

4-14,9 


305 7 46,1 

4- 39,0 

49,4 

loh 12 ’ 4- 8" 52 (3) 4-o" 137] 

23 IS 

28 

23 20 

7,2 

10,5 


• 

• 

• 

? 

314 28 254 

4- 54,5 

• • 

15’ 3*' N.R. 

46 43 

46 

44 46 

7,7 

10,3 






263 46 47,1 

~ 6,1 

50,0 

Milli. Orl d, Aequat. Juny 16* 

59 34 

37 

36 36 

8,0 

10,1 


• 

• 

• 

— 43 

230 59 334 

— 4-1,8 

. 50,8 

8'F. oben. Osl 319° 21* 60"8 (3) 

32 

36 

36 35 

9,5 

8,6 





— 0,0 

33,8 



4' p t v — — - — -»■ X 

26 

32 

30 29 

9,7 

8,4 27 

9,01-4-16,2 

4-16,2 

4- 4,3 

32,3 



9'F. uni. W.SS— 19,74-74 SN — 19,64-8,0 


l’b.4- 18j5-4-16 3 Mire 4- 0,65. 


Um Uh 46' Th. 4- 19,2 4-20,4 Mi re -+-0,84. 

SN — 16,5-4-3,1. Utn 12h 0' Th. -+- 19,2-4- 19,8 Mire 4-0,84. Um 13h 30' Th. -4- 19,0-4- 18,3 Mirc-+-0£4. 
eiagekillct waren, ab; schraube sie wieder fest, und umgicssc die eingelassenen Platten mit Gips. Die untern 


0 

sl 

e n 

gewandt. U 

m 

2h 35’ Th. 

4-17,2 

4-18,5 

Mi 

re- 

— 0,02 



39 

34 

41 

39 

37 

5,7 

8,3 





4- 0,9 

295 

39 

41,1 

4- 

26,0 


11 

3 

16 

10 

12 

5,6 

8^ 

27 

10,4 

4-19,4 

4-21,4 

4- 2,5 

296 

u 

15,2 

4- 

26,7 


6 

5 

14 

10 

13 

5,0 

7,8 


. 

. 

* 

. 

287 

6 

13,1 

4- 

16/5 

. 52,5 

11 

20 

.50 

26 

25 

4,3 

8,2 






313 

41 

28,9 

4- 

51,6 

47,5 

35 

22 

.11 

27 

28 

4,2 

8,1 

27 

10,2 

4-20,2 

4-22,2 


290 

55 

30,7 

4- 

20,6 

. 51,8 

11 

20 

10 

25 

28 

5 0 

8,2 






313 

41 

28,7 

4- 

51,5 

47,3 

Vj 

22 

11 

24 

27 

4,8 

8,3 

27 

9,8 

4-19,8 

-4-22,2 


290 

55 

29,3 

4- 

20,6 

50,4 

36 

36 

16 

40 

45 

3,1 

S,6 



• 

• 

• 

316 

36 

45,9 

4- 

57,0 

. 49,9 

13 

2fi 

31 

29 

23 

4,9 

6,8 

27 

9,7 

4-20,7 

4-22,2 


264 

42 

30^ 

— 

5/) 

50,1 

46 

11 

16 

13 

14 

6,2 

6,1 



• 

• 

— 30,5 

227 

45 

42,9 

— 

49,7 

. 50,7 


58 

■4 

62 

60 

5,2 

7,3 





—20.1 



42 9 





56 

51 

53 

58 

7,0 

5,7 





— 14.' 



42,4 




20 

6 

14 

8 

8 

8,0 

5.1 


• 

• 

• 

4- 0,7 

312 

20 

69 

4- 

49,7 

220 43 5M 


4 

14 

10 

8 

7,8 

5,2 





4- 0,0 



6,5 





4 

14 

10 

7 

7,8 

5,3 

27 

11.1 

4-20,2 

4-20,0 

-f- 0,7 



7,0 




4 

54 

56 

52 

54 

-8,9 

4,9 

27 

11,1 

4-19,8 

4-18,7 


270 

54 

50,2 

•4- 

0,8 

60,4 

6 

12 

24 

19 

20 10 4 

8,0 


# 

a 


- 0,7 

309 

6 

15,7 

4- 

45,3 

. 58,3 


11 

22 

18 

20 

10,4 

8,0 





— 0,0 



15,4 





18 

28 

23 

23 

9.7 

8,8 

27 

10,3 

4-16,5 

4-15,5 

— 5,7 



14,9 






• 

• 

' 


• 


* 

4-16,7 

4-16,2 


* 


• 





rr. N.a. 
50' O" S. R. 


M 


, O. d. Aeq. Juny 19—20.5 
Ost 319° 21' 50' 7 (3) 11 


[7h 29' -4- 16" 13 (3) -4-0" 1501] 


[Uh 3’-+- 20" 24 (6) -4-0"l39] 
Um Ith 35’ Mire — 0,15 
Um 12h 1 i Th. 20,6-4-21,4 Mire — 0,15] 
2' F. AV.SS — 10,6 -4-6 2 SN — 8,9 -4- MB 
39'35" 

42*25" 

8' F. 

4’F. 

9'F. 

4'F. 

W.SS — 7,44- 11,9 SN — 5,8 -4- 13, 
8'F. 

4»p 

9' F.unf. W.SS— 12,0-4-14.9SN— 1 1,0-1-15,9 
[lh 5/ -4- 22 "30 (1) -4-0"l05j 


M. O d. Aeq. Juny 20— 21 
West 220° 43’ 58 6 (6) 1 


U«n 12h 15’ Th. -4- 19,7 -4- 20,4 Mire — 0^)3 s. ruhig 
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Meridiankreis, 



Juny 17 


Juny 16. 
W. 

O. 


Juny ,1b. 


W. O. 


J miy 19 

O. 


Juny20 


O. 


W. 


Juny 21 


iV A VI £ N DER SxEUHE. 


Polaris— s. ruhig 


Polaris— . 


« Virginis . 
a Andro medac 
y Pcgasi . . 
Mo.\d II. R. 
a Cassiopeae 
Polaris . . . 


Lim 6l> 50' TI» 
l'm 23h 20' Th 


DURCUGANGSZEITEK DURCH DIEFAEDEN 


50,5 


13,5 


ft 

2,5 


36,7 


55,0 
52,9 29,1 
28,0 39,5 


2/> 


41,4 

59/) 

53/) 

15,8 

4,9 


8 


33,0 


29,7 


1,4 

21,9 

14,1 

36.0 

40.0 
17,5 


40,0 


7,0 


21,4 

«,0 

34,3 

> 6,1 

14/) 


5,0 


42/) 

7,1 

55/) 

16,8 

51 


17,7 


1,7 

29,4 

15,3 

37,0 

33 


Mer.I'ad. 
im Mittel 


h * " 
12 58 39,77 

12 58 28,90 


13 16 1,44 
23 59 21,96 
0 4 14,08 
0 17 36,00 
0 30 39,76 
0 59 17,50 


CoRRECTION 
o. Isst- d. Uur 


9,4 


- 1 - 20,6 


- 0,28 

- 0,51 

- 0,29 

- 0,15 

- 1,24 
-29,1 


7/» 

8,46 

8.51 

8^8 


— 0^3 
— 0/>9 


m 


— 0,12 

—0^0 

—0,03 


-Qtf 

k 

—0,75 


■18,7-4-19,5 Mi re -4- 0^5. 
16,7-4- 15 fl Mi re -4- 0,90. 


Um 9h 2o Th. -4- 18,8 -4-18,7 Mirc-4-0,65. Um 14*» 0 
Um lh 40’ Th. -4- 16,7 -4- 16/4 Mirc -4-0,90- Regen. 


Um llh 15' Th. -4- 19,1-4- 19/) Mirc-4-0/)4. W.SS — 17,1 -4-2,4 SN — 15,8-4-3,6- 
L'm uh 34' löse ich die unlere Schraube des westlichen 7.» p fcn lagere. W.SN — 16,8-4-2,7 SS— 18,2-4-1,4. 
Um llh 48' ziehe ich die untere Schraube des westlichen Zapfenlagers wieder fest an. W.SS — 17,4-4-2^ 
Uin 23\‘ io’ Th. -4- 17,2-4- 15,5 Mire-4-1,03- 

Ich I, ringe den Kreis auf den _ Stuhl wagen ; nehme die beiden Winkelstücke, welche bisher nichl 
Schrauben der Winkelstücke ziehe ich nur ganz schwach an. 

Um lh 30' Th. -4- 16,8 -4- 17,1 ; Mirc-4-1,55; W.NS — 33/)-4- 

Icli rcktiflzirc das östliche Lager. W.NS — 13,3-4-12,5 NN — 14,1-4-11,6 

Um lh 4ä' Th. -4- 16,9-4-17,3 Mire-4-0,02 W.SN — 13^9-4- 11,6 SS — 13,2-4-12,1 

Kreis gegen Westen gewandt. Mire— 0,40; W.SS -8,1-4- 16,9 SN -8/2-4- 16,8. Kreis wieder gegen 

I.~ 


,15,9 


igJl 


SOHN£ I. R. 

« II. R I I 156,01 t 117,3 

Die Sonne schien vor der Culinination 20" 
«'Gcminorum . . '. I . |30,4| - I . II8.0I 

« Can. min |58,8| | I 1 | 

li Geminorum . . . 1 19,3 42,71 5,6) . 127,9 


1 5 46 58^0 
5 49 17,15 
lang aut den westlichen ' 


41.0 

19.1 
(50,3 


4,7 28,0 
39, 3| 59,2 
12,9 


7 23 17,78 
7 29 59,45 
7 34 27.95 


— 0,131 

— 0,13| 
heil der Achse. 

— 0,15|-4-16/)l| 

— 0,19-4-16,141 

— 0,12l-4-16/>:J 


|-4-0/)4j— 0,1/ j 4-0.« 


Um 9 k . 4' Th. -4-20,8 -4- 23^1 W.SS— 9, 8 -4- 5,8 SN— 7, 5-4-7, 7 Um 12h 0' Th. -4- 20, 5 -4- 18,2 Mire— 0,1 Gewitter. 
Um 23h 30' Th. -4- 17,4-4-16/); Mirc-4-0,03. Um pli 30' Th. -4- 17,2-4-16,3 ; Mirc-4-0.17 


n (Jan. nun. . 
tf Geminoruin 
(i Virginis . 
'/ Urs. maj. . 
Polaris — . . 


Polaris— 


tj Urs. maj. 
a Hootis . 
Polaris . . 


55,1 

16,0 

36,2 


39,2 

2,3 

• 

• 

3,3 

26 

12,5 

9,2 

51,0 

21,9 

53/} 

• 

• 

7/! 

I 


44,4 


11,5 


12 


55,8 

24,7 

23,3 


55/> 


23,9 

28,1 

34,5 


32,0 


13,0 


20 


13.4 
46,7 

42.4 

56.4 


35,7 

9,7 

3,0 

31,2 


29/) 25/> 


54,7 26,2 
49,1 10,5 


ü5/> 

32,0 

22,6 

5,4 


9,5 


58,2 

32,4 

28 


7 29 55/46 
7 34 24,57 
11 41 23,10 

11 44 22,62 

12 58 42,43 


12 58 54.82 


13 40 23 90 

14 7 28,10 
0 58 37,50 


1 57 5,56 


0,23 

0,17 

0,24 

0,06 

3,4 


— 16,1 


0,43 

0,08 

0/2 


-4-19,7' 

-4-19,68 

-4-20,19 

-4-20,42 


7 -4-0,01 —0,18 


-4-20,63 

-4-20,74 


0/24 -4-22,30 


- 4 - 0,20 


+ 0,07 


—0,13 


-4-0,19 


-4-0,3* 


— 0 fir, 


u Arietis i 44,4 5/4 K27/)48,7 11,1 

Um 4h 45’ inn. Th. -4-18,0; Mi«*e — 0,15. Ich wasche die Pf 

Um 7h 30’ Th. -4- 18,9 -4- 20,7 Mire —0/27 zilt. Umllh 15' Th. +19,8+20, 9 Mire — 0,10 s. ruhig, Fenster offen 
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No.xien 


Niveau 

IUn. 

Thermo siet. 

Red. 

Angabe 

Refii. 

Ort 


III 







1 

1“ 

'2 


4- 


i»»rx 

ArSSE* 


»es Kreises 

n. Aequai. 

4 M 

M 

r 

* 



Z. 1.. 

4 - is.:, 

-4-16,8* 

u 

Q 4 44 

44 

0 4 44 

49 42 39 38 

4-1 

10,2 

5,9 

27 11,1 

4-17,5 

4-15,6 


240 40 36,6 

— 31,2 

220 43 59P 

120 

24 20 

24 

11,3 

7,4 

27 11,1 

4-14,') 

4-13,0 


235 1 18,3 

— 39,7 

58,6 

22 56 

54 53 

56 

10,9 

6,7 

27 11,4 

4-16,1 

4-17,1 


243 22 50,5 

— 27.9 

59P 








4-19,7 






33 5 

4 

2 

6 

7,9 

■3,8 

27 10,8 

4-20, r, 

4-24,1 


233 33 0,3 

— 39P 

61,0 

29 10 

10 

8 

13 

9,8 

2,5 

27 10,7 

4-20,2 

4-20,5 

• 

223 29 4,2 

— COP 

. 57P 

5 27 32 

22 

35 

7,2 

5,9 

27 10,7 

4-19,8 

4-19,2 

4- 0,3 

345 5 28,1 

4-202,1 

58p 

20 4 

8 

2 

10 

8,7 

5,1 

. 

• 

• 

4- 0,7 

312 20 3p 

4- 50,0 

. 57,6 

20 6 

9 

6 

10 

7,8 

5,9 




— 2,8 

3,1 

19 57 

1 

58,59 

9 0 

4,8 

27 10,7 

4- 19,7 

4-18,4 

4- 9,6 

4P 



30 6 

7 

5 

8 

10,5 

3,2 

27 10,7 

4-19,5 

4-17,8* 

• 

210 29 59,6 

— 93P 

. 62,4 

156 

8 

3 

9 

10,9 

5,9 

27 10P 

4-17,0 

4-16,7 


270 19 1,8 

4- 6,1 

59,6 

Mire 

— 

0P5. 

W.SN - 

-5,74-9,8 SS 

-8,14-7,6. 




20 7 

9 

4 

11 

7,0 

5,1 

• 

• 1 

• 

4- 0,7 

312 20 6,6 

4- 49,6 

. 59,5 

10 16 

10 

1 6 

7,0 

5,1 




— 5,0 

6.2 


20 2 

6 

3 

8 

9,0 

3,1 27 9,8 

4-21,1 4-19 8 

4- 5,7 

312 20 4P 



30 5 

5 

4 

a 

9,7 

2P27 9^; -4-20,7 -4-18,9* 


310 29 59p 

— 92,6 

62,4 


llniEniicKGi k. 


(c — -f- 007 Marz 26 — ücl. 17. 

CpUt. beob. *Bar.u.Th. um 13>« o' beob. 

f!4l> 8’ 4- 64" 35 (1) -4- 0 "147J 
W.SN — 15,7 -4- 15,1 SS— 13,0 4-16,4 

l3 ! > lo'j+-6f)"2G (3) -4-0" 147] 


Ich rücke den Minutenzeiger 1 
Umllh 25' Th. -t- 20*3 4- 21p Mire— 0,72 
[llli 40' -4-7 "48 (4) -4-o"j27J 
Milli. Orl d; Acfj. May 30. 
West 220° 43" 57 "6 (3) 


5'F. 
9'F. 
4’ 57 
743 


11 n len. 

oben. Cplst. beob. 

*ßar. u. Th. um 13U 50' beob. 
Loh 31' -f- 9" 10 (1) 4-0"095j? 


Milli. Ort d. Aecj. May 31 
West 220° 43' 59'ä (3) 


Micrometcr- Zapfen ist 2 Millimeter, der westliche 2,5 Millimeter zu Jang, 
Meridiankreises will , dass die Pfeiler noch um 1 bis 1,5 Millimeter näher gerückt werden. 


8’F. 

4’ F.iinten. 

9'F.obcn. [13h 16 -4- 10 32 (l) 4-0”l09| 
Cp/ st. bcob +Bar. u. Tbj um 131153' beul). 

Die Höhe der Pfeiler übci 


54 50 50 


7pl J 27 loj+lJ-HM 1- J 270 54 46,21-4- Op] 59 ,g|i'u.7'F. [ 13 b 4l' 


•12''98 (l) 


I 1 -' r - 1 - -^1 ■ * w * ’ 1* » i* jo ~ru 1 

lichtbar von 199°25' bis 202° 14' oder von 21°19’ bisl8°30' südl. Dcclinalion. Die nördliche T0n 338° 0' bis 340°4l' 

iCircum polarster ne beob. 

W 40 38 35(431 8,6| 6,9)27 9p|-M7, 9!-M6*t_| | 240 49 37,3 {— 31,01 59 ,8 1 Stcrnbedc ch. beob. [14h 8'-4-15"91 (l)] 

Die Micromcterzapfcn lasse ich gehörig verkürzen . 


Aufnahme des Meridiankreises fertig da. Ihre Entfernung ist 598,2 Millimeter. 


Mirc-4-o'o . .... 

Acuss. Th. -4-23,4. Ich rücke den Minutenzeiger 1' vor. Um 13h 20' Th. -4- 21,3 -4- 21,5 Mire -4- 0" 10 
Furchtbares Gewitter. In jeder Sccundc ein blitz. 

lim 22ho'Th.-4-17,l-4- 15,1 Mire -4-o''20. Umob 30'Th. -4- 16,4-4- 15,6 Mire 4-0''40. UmlhO’Th. 

W. NS— 12p -+-10,9 NN — 13^3-4-10,0 Um 4 b 40 Th. -4- 17,3 -4- 19,4 Mire -4-0 "3 


16,5-4- lopMirc-l- 


Ich rcktifizire die Horizontalfaden. Um lob 0” war Th. -4- 18,2-4- 19,6 M i re 4- 0"35 




35 21 

30 23 

28 

7,2 

7,9 

27 

9,4 

4-18P 

4-16,4 


295 35 26p 

4- 26,4 

60,1 

1 22 

28 26 

26 

11,0 

7P 

27 

9P 

4-15,8 

4-14,0 

. 

235 1 21,7 

— 39.3 

. 59,1 

7 28 36 32 

32 

8,9 

10,5!27 

92 

4-15p 

4-15,5 

—78,1 

309 7 33,5 

4- 45,1 

57,9 


MUSS— 1 3,7 -4- 9,1 SN — 12,9-4-9,7. 
7,0, 8,1 
6,2. 8,7 


Kreis gegen Osten gewandt. 


Midi. Ort d. Acq. Juny 15. 

West 220°43'57"9 (1) 

— ^ ' 

W.N N — 15,1-4- 13,2 NS — 14,9 -f- 13,9 
Mi re -4- 0,45 [22b_56' -4- 5"o8 (l) 4-0"l35J 
o’> 21 12" 

W.SS — 19,6 -4- 2,6 SN — 18,1 -4- 3,5 


16 22 
44 52 


32 40 
40 59 
36 37 


29 30 
58, 56 


46 46 
60,62 
39 40 


4,9; 8,1 
6,2 7,1 
5,5' 6,4 


27 9,1 -4-18,1 


4-19P 


OP 

2,9 


296 16 29,4 
295 44 1,8 


27 8,4 -4-19^5 -t-21,3 
27 8,4 -4-19,7 4-21,0 

. 27 844-19^ -4-18,9 # 

Um 12b 10' Th. 4- 19,24- 18,7 Mire 4-0,4 Kreis gegen Westen gcwandl. 

I I I I 


233 32 48,0 
256 40 61,6 
316 36 42,9 


26,9 

26,2 


40 0 319 21 48,2 
— 12,8) 48,8 

57,6) . 47,2 


b-6'"* h 

II II 


35 22 S. R. 

3/52" N.R. 

VV.NS— 15,94-2,1 NN— 14^4-3,7 
Circu in polar ster ne beob. 

fllb 40' -4-6" 79 (4) -4-0" 

Mire 4- 0,0 


136] 


1 
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Meridiankreis. 


May 29 




May 30 


Namen der Sterne. 

Polaris— . . . 


a lloolis ... 

• » 

« Pcgasi . . . 

• • 

a Arictis ... 


a Can. min. . . 

• • 

a Leonis . . . 


ß Virginia . . 

• • 

y Urs. niaj. . . 


« Cassiopcac— 

• • 

Polaris — . . . 
** * » f 


v • • • 

« Virginis . . 

• • 

« Cassiopcac . 

• • 

Polaris .... 

« • 


Durchgancszeiten durch die Faede> 


1 

2 

3 

8 . 


9 

5 

6 

7 

•1 

II 

// 

14,5 

H 

II 

H 

16,0 

II 

M 

243 

U 


2,5 

23,9 


45,0 



273 49,2 







25,5 

46,4 

73 

17,1 

38,4 

0,2 


21,5 


423 

43 


83 

290 

493 


8,7 


283 

49,1 

93 

2,5 

23,1 

43,5 


33 


24,1 

443 

53 

363 

563 

163 

• 

363 

• 

56,1 

16,2 

363 







9,6 

44,6 

20,0 

53,1 

29,1 

5,0 

28,8 

403 

50,2 

14,4 



7,0 

18,0 

* 

• 

• 

I83 

28 

♦ 

• 

03 20,8 

413 

• 

13 

. 

21,2 

413 

2,6 

5 

273 

50,5 



37,2 


11,4 

47,9 



Mer.Fad. 

CoanECTioN 

ix Mittil 

0 . Isst. 

0 . Uh* 

h ' " 

H 

M 

12 57 52,70 

— 15,1 


14 6 4438 

— 0,16 -f-6435 

22 55 5,20 

— 0,07 

-1-65,67 

1 56 21,43 

— 038,-1-66,13 

7 29 8,81 

— 036 

-1-66,98 

9 59 3,66 

— 035 

■+* 732 

11 41 36,33 

— 0 43 

-+• 7,36 

11 44 35,63 

■+• 033 

-+- 7; 66 

12 30 39,88 

— 137 


12 58 5532 

—18,9 

• 

13 16 134 

— 0,53 

-4- 739 

0 30 37,03 

-+- 0,14 -+- 9,10 

0 58 2135 

-+-18,9 1 



May 31 


Th. -+-21,7 äuss. Th. -1-22,6; Mire — 0,85. Um 121» 25' inn. Th.-+-21>2 äuss.Th.-4-2 

j— 0,0*1- 


Juny l. 


Polaris — 

' »/ . f t f 

• 

• 

18 

13,5 

58,0 

20,5 27,5 

^ 

a Virginis . • • . 

58,2 

183 

383 


58,5 

^183 


39,3 


0,2 


12 58 50,221— 21,6 J • I 

13 15 58.67 !— 0,69H-1032 


Gegenwärtig ist die Entfernung der Pfeiler des Meridiankreises 599,7 Millimeter ; der östliche 
«lein Fussbodcn ist 1“485; der unter dem Fu * *'*' * J 


W.SS — 10,9 -+- 11,5 SN — 9,6 -H 12,8. 
Polaris — s. ruhig . I I 
/; Urs. moj |59,3|30,2| 13l 


•’ussboden verborgene Theil derselben 0“233. Die Achse de 
Ich ändere das Aziinuth um + o'8 Mire-f-0"l3 


32,3 


3.2134,6 


156 1 12 58 40,1 1—73 
I 6 5| 13 40 32y28 |-1- 0,0(1-1-12,98 




uny 2 


Jnny 3. 


Juny 13. 


Die südliche Vcrbindungsslange der beiden Hälften des Daches ist in der Mitte des Gcsichisft 
oder von 62°44’ bis 60°3' nördlicher Dcclination in der untern Culminalion. 

« Hootis | | |12, 2l 133,11 ]54,2 15 8*37,41 14 7 33,18 1— 0,041-4-15, 9l|—0,04f—0,15l 

W.SS — 12,9-1-14,5 SN — 12,8-4-14,7. Ich liebe den Kreis von den Pfeilern, und packe ihn ein. 



Um 8 Uhr Abends stehen die neuen Pfeiler von Sandstein, aus einem einzigen block gehauen, zur 


.lunv 14. 

6 . 

w. 


Der Meridiankreis wird auf die neuen P fe i 1 e r gebracht. 

a Can. tnin I I I I I I I |55, 8|153| 7 29 15,75 

Gcminorum ... I I | | |453l I 7,21 30,1 1 I 7 33 44,97. 

Kreis gegen Westen gewandt. Um 13>» 30’ Th. -t- 21,3-1-21,5. Mirc-4-o'o. 

Rcgcnwetter. Um 21*» 25' Th. -4- 18,5 -t- 15,2 Mirc-t-0"07, Um 21*» 35' Th. -+• 173 -+- 15,2 Mire-l-o''i. 
Irh löse und befestige die Ansätze von Neuem an die Haken der Wasserwage und rcktifizire letzte 


•i .. i .. rrr ..1 


Von 14h 30' bis 15*» 30' 


Juny 15. 


W.O. 


« Rootis 1 42,11 3/)| 24,51 

ß Urs. min |30,5|45,9l 3,0156,5 

Durch einen Acquatorealslern finde ich, 


a Urs. maj.— 
« Pegnsi . . 
Polaris . . . 

Uni 0*> 0' Th. 


41,5 

5,1 


26,1 10,4 
25,3 46,1 


• 15,2-+- 14.8 •, M i re -4- 0,40. 


(45,3 t 1 6.4| 27, 9:49 71 14 7 45,43 

18,0 42i<'|.|3, 7,50,9' 9,5| 14 51 18,15 
dass die Paeden jetzt vollkommen 

39,51 1 53,3 j 531 I 22 52 53,15« 

6,2 • i 26,2 47,5 8,41 22 56 6,21 

I I I J V 0 58 I 

Um 4h 30' Th. -+- 17,2 -4- 18,5 W 


. 1L 

mit dem Acqualor parallel sind. 
+- 0,541 |— 0,22j-+-035,-03* 

-4- 0/>lj-4- 5, OM .1.1 

,NS— 138-4-9,5 N'N — 12,9-4-10/) 


lunviO. 

Ö. 


w. 


5'o,va‘£ /. 71. 

- //. Ji. 

Um 9'» 30 ' Th.- 

n I.eonis . . 
a Urs. maj, . 
ß Virginis . 
y Um. maj. . 
u Cassiopcac — 


• <9,5 ■ 


• I 1 . I I 1.59,2! W,l I I 5 36 59,45 1— 


0,C0 


21,4 Mire -f- 03 

W.SS — 

I 63 -+-1,4 SN 
24,5 '45.21 5.3 

— 143 -+-23 


2,4 

23,5 

443 

. 

4,4 

• 

9 59 4,41 

— 0,49 

-+- 6,54 


27,0 


40,2 



36,6,203 3,5 

10 52 53,94 

— 1,45 


» 

573 

17,1 

• 

36,9 

• 

56,3 16,4 35,3 

11 41 36,78 

— 035 

-+- 6,66 







463 20,0 

11 44 37,30 

— 1,16 

-1- 6,94 

533 

29,1 

6.1 


39,7 


143 50,1 

12 30 39,78 

-+- 0, 27 
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1 8 

3 7. 



Ai0M 

LN 


Nivea 1 

IUn. 

l'llERMOMET. 

Red. 

Angabe 

Ilern . 

Ort 

I 

UI 

II 

l> 

— 




LÜSSEM 


bes Kreises 


a. AcQDAT. 















i n 

«/ 

* 

* 



Z. L. 



H 

0 ' « 

tl 

0 4 

M 

t9 56 

CO 

56 

61 

5,8 

9,1 




— 00 

312 19 61,3 

-4- 50,4 

220 43 

57,3 

61 

66 

60 66 

5,7 

9,3 

27 10,0 

-4-19,0 

-4-16,4 

— 4*3 

62,1 




46 

Öl 

46 

01 

7,8 

7,4 




-4-12,5 

60,6 




30 0 

58 

58 

0 

7,7 

7,8 

• 

• 


• 

210 29 59,1 

— 93,6 

• 

61,6 

5 10 










201 5 10 




9 










201 9 




35 50 

52 

50 

56 

8,8 

8,7 

27 11,0 

-4-16,1 

-4-13 i 

• 

219 35 51,9 

— Cfi .3 

• 

58,8 

17 6 

8 

8 

10 

10,0 

8,0 




-+- 1,1 

190 17 7,2 

— .300 a 


63*5 

0 35 

40 

32 

44 

7,2 

11,0 

27 11,1 

-4-15, S 

-4-14,3 


338 0 41,3 

-4-1.37,9 


59,1 

19 1 

60 

58 

3 

8,1 

9,7 





276 19 2,0 

-4- Öfi 


59,7 

6 19 

24 

19 

2s 

6,8 

10,9 

• 

• 

• 

— 75 

309 6 18,9 

- 4 - 45*5 

« 

59,0 

21 

24 

22 28 

6,1 

11,7 




— 9,5 

19,6 




10 

IG 

917 

7,0 

10,7 

27 11,4 

-4-16,1 

-4-15,7 

-4- 2,4 

18,9 




33 20 

21 

20-4 

6,1 

8,9 




— 0,7 

240 33 23,1 

— 31,0 



5 2 

4 

2 

7 

6,1 

8,9 

27 11,5 

-4-18,1 

-4-19,4 

— 2,1 

24 t 5 4,2 

— .30,1 



5015 

16 

14 20 

5,5 

6,9 

27 11,7 

-4-19*8 

-4-21,7 


212 50 17,5 

— &-!, 3 


62,0 

24 43 

46 

42« 

5,7 

7,9 

27 11,9 

-H9,l 

-4-18,0 

— 0,2 

283 24 46,6 

-4- 13,1 


59,3 

514 

21 

12 26 

4,7 

10,3 

28 0,2 

-4-10*3 

— t— 16,1 


345 5 24,0 

- 4 - 209 ,- 


08,2 

19 48 

55 

46 57 

6,4 

9,3 

• 

. 

• 

-4- 7,5 

312 19 61,8 

-4- 50,8 

• 

58,8 

56 

62 

58 

62 

5,3 

10,3 




— 1,1 

6.3,1 




52 

57 

50 

58 

7,0 

8,7 




-4- 7,1 

62,9 




5 9 

8 

6 

11 

9,6 

7,1 

. 

• 

• 

■+~ 0,7 

201 5 6,8 

— 144,7 



59 16 

16 

16 

19 

9,4 

7,3 




-+- 0,3 

200 59 15,0 

— 145.9 



5 44 

42 

40 

47 

8,8 

8,1 

27 11,9 

-4-17,2 

-1-14,4 

• 

201 5 42,8 

— 144,7 

• 

• 








-4-15,0 







6 10 

18 

io 

13 

7,0 

11,2 

28 0,6 

-4-15*3 

-4-15,4 

— 07 

309 6 17,3 

-4- 45,5 

• 

58*8 

5 

10 

5 

14 

M 

11,9 




-4- 5,0 

18,8 




16 

20 

17 

24 

C,0 

12,1 




— 5,7 

19,3 




22 52 

60 

49 

56 

_7j9 

9,4 

28 0,7 

-4-15,9 

-4-16,5 


243 22 53,1 

— 28,1 


62,1 





















-4-15*5 






24 18 

18 

18 

21 

8,2 

10,9 





226 24 21,2 

— 52,6 


6.3,1 

10 19 

18 

17 23 

7,6 

11,5 

27 6,3 

-4-13,8 

-4-15,1 


249 10 22,7 

— 21,0 


60,2 

50 14 

16 

12 17 

8,2 

10,2 





212 50 16,6 

— 85,1 


60,1 

54 10 

12 

7113 

6^3] 12/) 

27 6,3 

-4-14,3 

-4-16,1 

• 

330 54 15,9 

-4- 98,2 

• 

56*i 







27 6*3 

-4-12,8 

-4-1 1,2* 







4 » 


Th. -4- 10,6 -+- 10,2 ; Mire — o,Q5. Um 2.3h 15' Tli. -4-10,7-4- 10,9 : Mire — 


17 12 
030 

13 

30 

12 

24 

14 

35 

10,6 

7,9 

12,2 

15,3 

27 8,0 

-4-10,5 

-+- 9*> 


190 17 14,2 
338 0 36,7 

—304,S| 

-4-1.39,7 

65,3 
56 6 

29 2 

60 

69 

5 

7,9 

12,6 





223 29 5,9 

— 59,7 

60^3 

23 13 

13 

10 

14 

6,9 

13,7 

27 9,G 

-4-13,2 

-4-11,7 

- 0*3 

275 23 18,6 

-+- 5,2 

60*3 

20 0 

2 

58 

4 

10*3 

10,7 

• 

• 

• 

-4- 0,7 

312 20 2,1 

-4- 51;6 

. 58*5 

0 

3 

58 

6 

9,0 

12,1 




— 2-6 

2,0 



19 50 

54 48 

56 

9,7 

IW 

27 10,0 

-4-12,6 

-4-10,3* 

-4- 9,2 

312 19 2^ 



4 24 

22 22 22 

1.3,4 

8,6 

1 



-4- 0,7 

20« 4 18,7 

~ 'i47,4 


5 44 

46.43 47 

12,8 

9,4 

27 10,3 

-4-12,3 

-4- 9,7 


201 0 41,8 

— 147,0 


52 28 

28’.25 30 

11,9 10,9 

27 10 7 

-+-1W1-H14 

— 0,1 

243 52 26,6 

— 22,0 

58,1 

0 42 

49|38 50 

10^ 10,6 

27 10,9 

-4-12,8 

—4—13*0 

-+- 2,6 

346 0 47,8 

-4-222,1 

53,5 

jQ 5 

4 


l 6 

1— *3 

|,i 





234 03 0*> 

— 39.6 

59,5 


BEMEnKUWCE! 


(c = + ü"° 7 Mar/. 26— Ocl. 17.) 

T • AI. O. d. Aeq. May 20 — 25. 

9 F. unten. West 220° 43’ 58'5 (12) 
i F. oben. 1 — 1 J 

(13*> 16’-t-34"22 (l) -t-o"071J 
am 22. August 1822 in Damiclte bedeckt. 

l'u.7'F. 

7'F. 

C23h 5’ -t-34"92 (3) -+- 0"066] 

3' F. 

49' 6" unten. 
bi' 8” oben. 

? F. S.JC 

SO'45" N. R. 

^ f ® u m polarslerne beob. 

4.5 F. Ill* 1 43' ■+• 36 00 (2) -t-o"099] 

3’F. 

4'/35" unten. 

5l'52’’ oben. 

7' F. den 22. Aug. 1822 in Damiclte bcd. 
6’ F. 

4’F. 

AI. O. d. Ae/f. May 26 — *>9 
8 F. West 220° 43' 58"3 (3) 

9'F. unten. 1 

fl»’ 57'-t-37"4Q (l) -4-o"ll4l 


[9h 59-4- 43" 77 ( 1 ) -t-o"lS8J 


[8h 8'-»-47"27 (3) -4-o"l6l] 

4'F. Circum polarstcrne beob. 
♦Bar. u. Th. um 13h 15' beob. 


[22h 48’ *+■ 53" 50 (1) -4- 0 175]] 




• v n ■ [H h 43’ -+-65" 76 (2) -4-0''l74U 
5 r. C 1 r c u tu p o 1 a rs t c r n e beob.,! 
9' F. r 

i jr4 : 'unten. 

6'28''oben.*J3ar. p.Th. um 13h 30'beob.l 
den 22. Aug.1822 in Damiclte bedeckt. . 

7. F> 

5'F. (2)h 59* -t- 37* 91 (1) -f-o"l7lT* 


7'F. Um22l>48'Th.-f-12,6-t-ll,7. Mire— 0,10: 
[oh 4'-t-62"04 (1) -4-0”lC4] ' 
Circum polarster ne beob. 

6 L 
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Meridiankreis. 
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8 


3 9 


No 

i 

4 

NI 

III 

F.N 

II 

IT 

Niv 

EAl* 

-4- 

Ba.n. 

L*h En 

INNEN 

MO MET. 
AUSSEN 

Red. 

Angabe 
des Kreises 

Rekr. 

OnT 

d. Arge tr. 

B E M E n K V N C E N. 

4 • 


44 

4t 



Z. L. 



44 

0 4 44 

44 

0 4 44 

(c = ^Io"07 März 26 — Ocl. 17.) 

50 

51 

49 

53 

9»4 

8,4 




— 0,5 

235 59 49,2 

— 37,3 


l'F. S.R. 

31 38 

39 

35 

42 

9,6 

8,1 

27 10,5 

-Hl 5,4 

-4-17,5 

— 1,3 

236 31 35.8 

— 36,6 


4035 "N.R. Ci rcumpolarst. bcob. 

50 19 

20 

16 

23 

9,8 

6,4 

27 9 ; 8 

-Hl 6,7 

-4-16,4 


212 50 16^3 

— 85,8 220 43 60,1 

l9'i 19’ -4- 9"C0 (1) -4-0’’087j 

54 18 

19 

11 

19 

7,8 

8,7 





330 54 17,6 

-4- 99,0 

57,1 


. 24 

30 

25 

32 

8,9 

10,0 

27 10,1 

4-14,8 

-4-15,7 

— 7,5 

309 6 21,2 

-4- 45,2 

. 56,7 

5’ F. M. O. d. Aeq. Apr. 20 — May 13. 

30 

35 

31 

36 

8,4 

10,2 




— 13,9 

20,8 



1410" West 220 ° 4.V 5/3 (50) 

35 

40 

34 4o 

8,3 

10,2 




— 18.6 

20,4 




30 59 

60 

58 

62 

9,6 

9,3 




— 0,2 

224 30 59,2 

— 56,7 


7’F. N.R. 

40 15 

16 

14 

17 

9,5 

6,1 

27 9,7 

-4-17,1 

-4-15,8 

? 

230 40 12,3 

— 45,6 


1/32" N.R. 

54 15 

18 

12 

18 

6,9 

9,1 





330 54 17,8 

-4- 99,2 

57,5 

Circu in polarstcrne beoh. 

29 8 

6 

5 

10 

11,7 

6,2 





223 29 Iß 

— 59,1 

58,8 

(llh 43’-FH"91 (2)1 

23 20 

18 

18 

20 

10,5 

7,4 

27 9,6 

-4-16,2 

-4-13,8 

- 0,3 

275 23 15,0 

-H 5,2 

60,2 

5'F. 

18 45 

48 

42,48 

8,6 

10,1 

• 

• 

• 

-4-70,0 

312 19 57,1 

-4- 51,0 

. 57,4 

r f. 

13 55 

59 

52, GO 

8,9 

9,8 




-4-60.0 

57,4 


• 

25 22' 

19 8 

11 

5' 14 

8,4 

10,3 

27 9,9 

-4-15,7 

-H13,4 

-H46,l 

57,4 



29 26" 

sie auf Sternzcit mittelst des Polaris. 













-4-10,8 

-4-11,5 






17 

18 

18 

19 

10,0 11,1 




— 0,6 

238 13 18,4 

— 34,6 


l'F. N.R. 

41 3S 

40 

39 

43 

9,5 11,5 

27 8,6 

-Hl 2,3 

-H14»5 

— 1,4 

237 41 40,2 

— 35,3 


3' 45" S.R. 

32 40 

39 

38 

42 

9,1 10^ 

. 




266 32 40,8 

— 3,4 

58,5 

[Sb 4'-H5"ll (l) -HO 114] 

20 

20 

21 24 

10^ 10,5 




— 0,6 

238 13 20,5 

— 34,5 


1’ F. S. R. 

45 3 

5 

3 

5 

10,7, 10,3 

27 6,9 

-Hl 2,8 

-4-13^ 

— 1,6 

238 45 2,8 

— 33,8 


11'30" N.R. 

32 40 

40 

38 43 

9,9 

9,9 

27 7,0 

-HI4.2 

-4-15,7 


266 32 40,2 

- 3,4 

58,1 

Circu in polarstcrne beob. 

. 18 

19 

16 21 

10,9 

8,3 

27 8^5 

r* 

-4-12,9 

-4- 0,1 

212 50 16,1 

— 86,8 

• 58,7 

6' F. [9b 13’ -4- 11" 10 (3) -HO' 127] 

Den 

11 

♦ 

M.i 

y um o 

b 10' 1 

riihe ; 

Tll. -4- 

10,3 -4- 

9,5 ; Mire- 

-0,07 



15 31 

32 

31 

33 

11,2110,7 




— 0,7 

239 15 30,5 

— 32 9 


l'F. N.R. 

43 54 

54 

53 

57 

11.2 

10,7 

27 6,7 

-4-11,7 

-Hl 5,3 

— 1,5 

238 43 52,5 

— 33,6 


19 8 S.R. 

53 42 

42 

41 

44 

10,1 

8,9 

27 6 9 

-4-13,5 

-Hl 6^2 


236 53 41,1 

— 35,9 

58^ 

[4b 52’ -4- 16 66 (.3) -HO 100 

32 40 

39 

38 43 

8,9 

9,2 




— 0,9 

266 32 39,4 

— 3:4 

57,8 

2'u.6' F. 

20 45 

■48 

44 49 

9,3 

8,7 

27 6,9 

-4-14,2 

-4-17,4 

-4- 0,1 

212 20 46,0 

— 85,9 

. 61,5 

Ol 7 . 


su«. 


inn Th. äuss.Tli. Mire 


May 17* . 
May 18 . 

May 18* . 


20b 

50' 

-H 12,9 

-H 11,2 

— 0,17 

May 

19 

21 

45 

-H 12,6 

-H 12,4 

— 0,10 



4 

40 

-H 17,0 

-H 19,4 

— 0,3 

May 

19* 

8 

5 

-H 19,1 

-H 22/) 

— 0,53 

9 . 

0 

-H 19,2 

-H 21,2 

— 0,53 



10 

20 

-H 18,8 

-H 19,3 

— 0,55 



11 

15 

-H 13,4 

-H 17,7 

— 0,50 


si* 

22 

20 

-H 15,8 

-H 15,7 

— 0,40 



22 

40 

-H 15,7 

-H 15,9 

— 0,42 



1 

0 

-H 16,2 

-H 17,0 

— Orlä 




Stzt. 

inn. Tb. 

änss.Tli. 

Mire 

7b 

40' 

-H 20,o 

. -H 23,6 

— 0,55 ' 
-0,70 ’, 

9 

25 

-H 20,7 

-H 21,8 

10 

30 

-H 20,4 

-H 20,5 

— 0,72 1 

21 

45 

-H 17,5 

-H 15,4 

— 0,68 ! 

22 

40 

-H 16,8 

-H lf^3 

— 0,58 

23 

45 

-H 16,3 

-H 17,2 

— 0,60 


. 
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CORRKCTION 




I AC 

IS AMEN DER ÖTERNE. 













I) 

m 

n 




1 

2 

3 

8 

4 

9 

5 

6 

7 

im Mirm. 

0 . Isst 

0 . Uhr 







44 

st 

*4 

*4 

44 

44 

" 

44 

44 

h ' " 

44 

44 

44 

44 

44 

li May 3. 

Soitxs t. n. . 

• . 

-.0,2 

10,0 

31,5 







2 37 51,93 

— 0,11 


— 0,01 

—0,24 

4-0,20 

i) w. 

i* U. • 



22,8 

44,0 


4,3 





2 40 4,27 

— 0,11 





1 

ß Urs. min. — s.spring. 



593 

493 

133 

35,7 

28 5 



2 51 I33'2 

— 135 





1 

a llydrac . . 


57,3 

17,5 

37,9 


57,4 


17,3 

373 

58,5 

9 18 57,48 

— 0,26 

4- 930 


—0,30 

4-0,20 


ß Cc p hei — . . 



20,5 

19,1 

58,2 

103 

33,1 

12,9 



9 26 16,28 

— 1,18 





* 

Polaris ruhig . 







553 

48 

49,5 

• 

0 58 10,73 

■+■ 7 3 

* 

* 

—0,17 

4-0,14 


H • • • 

Mxncun II. R. 


50,2 

10,1 

30,2 


493 


9,7 

303 


1 5 49,90 

— 039 





|| May 4. 

Mono T.R. . . 



10,3 37,4 


57,9 


18,2 

393 

0,4 

9 16 57,75 

— 0,24 



—036 

4-0,30 

ß Ccplici — . . 


19,3 



563 

14 0 31,1 

10.8 



9 20 14,20 

— 138 






ß Virginis . . 


32,4 

52,3 12,4 


32,0 


51,9 

11,8 

32,4 

11 41 32,00 

— 0,28 

4-11,78 





y Urs. maj. . . 








6>7 

41,1 

16,2 

1 1 44 31,90 

-+• 0,19 

4-1235 





Polaris — ruhig 

W • • • 

« • • • 


43 

52,0 

50 







12 58 31,20 

—13,3 



—037 

4-031 

May 6. 

Am 5.* May slellcich die Uhrstill und verreise. 

An» 9.* May sel/.e ich sie wieder in Bewegung und richte 

May 8. 

* Polaris xitt. 




52 

3 

27 

11 




0 58 26,92 

— 0,4 



4-0,03 —0,08 


ß Urs. min. — . 










4,3 

2 51 16,7 

4- 0,11 





1 May 9. 

Sonne /. R. . 


1,1 

21,7 

43,0 







3 1 .3,47 

-+- 0,13 






„ II. R. . 



34.6 

50,0 


16,3 





3 3 16,37 

-+- 0,13 






a Aurigae . . 


25,5 

54,2 

23,1 


51,0 





5 3 5135 

4- 0,10 

4- 5,11 




May 11 

Sonne /. R. . 



33 

24,2 







3 8 4430 

-+- 0,1.3 






.. II. R. . 



10,2 

37,5 


58,2 





.3 10 58,10 

4- 0,1.3 

444 





a Aurigae . . 




173 


453 




12,1 

5 3 45,47 

4- 0,03 

4-10,70 


—0,15 

4-0,12 


a llydrae . . 


• 

• 

• 

• 

55,7 


15,4 

303 

563 

9 18 55,72 

— 0,10 

4-11,09 

• 

• 

# 


ß Ccpbei — . . 








11,2 



9 26 14,58 

— 0,67 






Polaris — s. xill. 


39 






2 

59 


12 58 28,2.3 

— 6,9 






a Virginis xitt. 


503 

;o,4 

37,1 


57,0 


17,1 

373 

58,2 

13 15 56,97 

— 0,10 

4-11.51 




May 13- 

Sohne /. R. . 


25,1 40,0 

7,5 







3 16 27,97 

4- 0,01 



—0,07 4-0.05 


/ /. /^. . 


■ ;59,G 

21,1 


41,5 





3 18 41,70 

•4- 0,01 



| 



a Tauri s. xill. 



2,9 

2.5,9 




4,4 

20,1 

47,2 

4 25 4430 

— 0,06 

4-16,49 
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— 1,0 

* 

* 

4-0.04 

—0.01 


•• • • • • • 

l» • • • • • 

et Virginia .... 

12,4 

32,6 

53,3 

. 

13,1 


33,1 

03,8 

14,4 

13 10 13,03 

4- 0,10 

— 4,81 

. 

. 


* 

ö Urs. min. ; zilf. 









4 

18 28 11,30 

4- 0,08 



4-0, U- 

—0,0- 


V 0 • • ■ 

y Aquilnc .... 

m 

27,3 

48.1 

• 

8/) 


28,1 

484 

9/2 

19 38 7,93 

4- 0,16 

— 4,12 

• 

4-0,1 1 

—0,10 

y 

« Aquilae .... 

263 

40,0 

622 


262 


46.2 

6,6 

27,2 

19 42 26,23 

4- 0,17 

— 4,01 





ß Aquilae .... 


14,6 

35,0 


54,6 


14,2 

34,8 

55,2 

19 46 54,57 

4- 0,17 

— 3,94 





a Andromedac . . 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

54 2 

• 

40.2 

23 59 31,85 

4- 0,11 

— 3,54 

• 

4-0,00 

—0,06 


7 Pegasi 


43,2 

3,9 


24,1 


44,4 

54 

26,3 

0 4 24,13 

4- 0,12 

— 3/11 





a Cassiopcac . . . 

3,2 

38,2 

■13,9 


48/1 


23,2 

59,2 


0 30 48,43 

4- 0,08 

— 3,40 





Polaris 

t» ..#••• 

« •••••• 

M 

• .#•••• 

w 

11,5 

57,0 







21,5 

0 58 29,77 

4- Oy» 





Apr. 28. 

So.xxr. I. /».... 

1,1 

21,8 








2 19 2,65 

4- 0.00 



— Oßl 

4-0,00 


, //. /f 

12,7 

33,2 








2 21 14,15 

4- 0,06 





( 

ß Orionis .... 

36,7 37.1 



17,0 


30,9 

57,3 

18,1 

5 6 16,98 

— 0,05 

— 2,85 


—0,11 

4-0,09 

ij 

# Tauri 

. 

40,4 

3,0 

• 

25,4 

• 

47,0 

10/1 


5 15 25,38 

4- 0,02 

— 2,70 

• 

• 



a Can, mir 

18,4 

38.4 58,5 


ISP 


38,1 

58,3 

19,0 

7 30 18,27 

— 0,03 

— 2,48 




s 

ß Geminorum . . . 


1,9.24,9 


.47,0 


9,4 

32,4 

55,7 

7 34 47,07 

4- 0,02 

— 2,59 





« Hydrac .... 





1 . 



'49,7 

104 

9 19 9,45 

— 0,05 

— 251 

• 

• 

* 
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Nonien 
1 | in| 11 

IV 

Nn 

EAL 

-H 

Bai». 

Th cb 

IX.NEX 

MOM ET. 
Iausse.m 

Red. 

Ancabe 
nr.s Kreises 

Reib. 

Out 

d. Aeqcat. 

Bemerkungen. 

' * 

- 

1 “ 

" 



z. t. 


1 

O / •* 

1 " 

0 • * 

(c = 2p o”o7 März 26 — ücl. 17.) 

eeben 

lies. 

Die Lieb (flamme einer Laterne wurde von 

demselben abwechselnd bedeckt und wieder 

lim, 

Professor Knorrc un<l mir beobachte 

, wie folg 

i; 









V. 

E. 

V. 

E. 

V. 

E. 

V. 


Bcob. 

Knorrc 


— 

28,4 

18,3 

22,3 

15,0 

17,1 

12,0 26,0 13,5 9,9 14,9 

Bcob. 

Scliwcrd 


— 

28,3 

13,4 

22,2 

15,2 

17,2 

12,1 26,1 13,4 10,1 14.3 

K.- 

-S. 

• 

• • 


— d- 0,1 

— 0,1 

-1- 0,1 

— 0,2 - 

- 0,1 

— 0,1 — 

0,1 -4- 0,1 — o,2 -4- 0.6 -4-0.01 

Beob. 

Knorrc 


0,9 

13/i 

17,0 

17/J 14,5 

19,0 

10,0 18/) 25,0 21,4 — 

Bcob. 

Sehwerd 


7/) 

13,3 

17,0 

17,5 

14,3 

194 

9,7 18,1 24,5 21,3 — 

K.- 

— £ 


• 

• • 

— 

0,1 ■+■ 

0,0 

-4- 0,0 

-4- 0,3 

-4- 0/2 - 

- 0,1 

-t- 0,3 — 

0,1 -4- 0,5 -4- 0,1 — -4-0,11 

Hi. 

-4- 7/$ -4- 5,4 

I 

I 

I 







I h. -4-7,7 -4-6,1 


1 







f20l' 36'-4-27"20 (i) -+-o"i07 

H .SS- 

■10,3-4-26,- 

1 SN 

— 33,8-4-2,9 







SN - 

-2 

/» 

4- 

4,4 










58 24 

29 

28 

30 

10,4 

11,7 




-4- 0,4 

308 58 29,1 

-4- 45,4 


41' 5" S. R. 

20 29 

35 

29 

36 

10,6 

11,4 

27 9,7 

-4-11,0 

-4-13,2 

-4- 0,1 

308 26 33,1 

-4- 44,6 


42*40 ’ N.R. 








-4-11,5 

-1-15/2 



















Cp Ist. bcob. fab 2' -4- 33* '24 (4) -+- o"iI4 








-4-12,8 

-4-l4,G 






07 30 

31 

25 

35 

8,2 

10,9 





225 57 32,7 

— 54,3 

319 21 49,6 

4'F. 

49 8 

10 

0 

12 

6,6 

12,5 

27 9,1 

-4-13,1 

-4-13,3 


335 49 13,6 

-4-124,1 

49,2 

M. O. d. Aeq. März 26 — A rir o 0 

40 23 

24 

21 

26 

11,9 

9,9 

• 

• 

• 

—29,0 

227 46 52,4 

— 51,7 

. 47,3 

35; 0" Ost 319° 21* 48"2 (50 j 

15 

18 

12 

21 

12,1 

9,6 

27 9,0 

-1-11,7 

-4- 9,8 

—21,8 

52,3 




9 

8 

5 

13 

12,0 

9,7 




— 13/3 

52,7 



42' 4" 

55 

55 

52 

58 

11,8 

10.1 




— 0,7 

52,7 



8' F. 

.54 22 

23 

IS 

25 

10,7 

12,7 




? 

333 34 23,9 

-4-113,2 


20b 28'54" N. R. 

33 45 

46 

44 

47 

11,0 

11,9 

27 8,3 

-4-10,7 

-4-10,7 

• 

325 33 46,4 

-4- 82,2 


4'F. N.R, 














I0b 15* -4- 35**43 (2) -4- 0**092] 

09 24 

21 

20 

26 

11,5 

9,8 




-4- 0,0 

230 59 21,1 

— 45/i 

4S,6 

4'F. 

26 

23 

22 

27 

10,6 

[0,7 




— 4.3 

20/i 



9'F. oben. 

16 

13 

13 

18 

11,5 

9,7 

27 7,9 

-4-12/) 

-4-13 4 

-4- 7,2 

20,5 



4' ü" unten. 

37 25 

28 

26 

30 

8;3 

12,1 

27 7,9 

-1-12,4 

-4-13,9 

- 4 - 0/) 

308 37 30,8 

-4- 44/i 


4'F. S. R. 

51 






27 6,6 

-4- 9/8 

-1- 8,1* 


329 51 



♦Bar.u.Th.uni 2II1 12' beob. Cp/sl. bcob. 

c. 

59 15 

13 

13 

18 

11.1 

10,7 

• 



-4- 6,7 

230 59 21/5 

— 45,4 

• 49,0 

. „ [2l!>57'-*-37"43 (i) -4-0**090] 

46 46 

19 

18 

16 

20 

11,0 

10,8 




-1- 3,6 

21,6 



4940'' 

23 

20 

20 

24 

12,2 

9,4 




-+- 2,1 

21,1 



51*35" 














M. O. d. Acq. Apr. 20 — May 13. 

• 30 

35 

30 

36 

11,5 

10/) 

* 

• • 

• 

— 7/5 

309 6 23/i 

■+• 45,4 

220 43 56,3 

5'F. West 220° 43*57'.*3 (55) 

41 

44 

40 

40 

10.4 

11,0 




—17,6 

24/5 




34 

39 

34 

40 

ib? 

9,7 

27 (V? 

-4-11,5 

-1-12,4 

—11.1 

23,5 



14*48*' oben. 

49 6 

5 

2 

6 

12,0 

8,9 




— 0,6 

231 49 U 2 

— 43,9 


48 10*' S. R. 

54 

57 

54 

57 

12,0 

8,9 

27 6,9 

-4-12,2 

-1-13,5 

— 0,0 

232 20 52,6 

— 43,0 


4945" N. R. 

53 40 

40 

44 

40 

11,0 

8,0 

27 6/3 

-4-13,3 

-4-15/1 


236 53 42,7 

— 36,0 

59,8 

Circ um polarstcrne bcob. 

20 40 

48 

44 

51 

11,4 

7,2 

27 6,8 

-4-13,7 

+ 16,6 


212 20 43,2 

— 86.6 

60,6 


. 15 

18 

12 

19 

9,6 

8,3 

• 

• 

• 

-4- 0/5 

314 8 15,1 

-4- 53,0 

• 57,1 

8'F. 

10 30 

39 

33 

39 

10,7 

7/2 

27 6,6 

-4-14/1 

-4-17,0 


204 16 33,4 

— 121,1 

60,6 

[6b 45* -4- 33" 23 (5) -t-o"098) 

10 28 

27 

22 

33 

10,9 

7,0 

27 6,6 

d-14,2, 

-4-14,6 

— 0,1 

249 10 23.7 

— 21,1 

60,7 

5'F. 

33 5 

1 

0 

4 

1 2/2 

0,9 

27 6.G 

H-13,6-1-11,4 


233 32 57/i 

— 41,5 

58,7 

Circum polarstcrne beob. 
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